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Included are copies of the following; 

1) Laboratory Receipt 
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I performed the preliminary testing of this item. The GC/MS analysis was done by Annie 
Dookhan. 

If you have any questions about this material, please call me at 617 983-6622. 
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/ •'" 


Charles Salemi 
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DPH Drug Analysis Laboratory 
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Sequence : £): \HPCHEM\ 1\SEQUENCE\REG9P05 . S 


Sequence Table (Front Injector): 


Method and Injection Info Part: 


Line 

Locatior 

1 SampleName 

Method 

In; 

i SampleType 

InjVolume DataFile 

1 

Vial 

1 


ROUTINE 

1 

Sample 

1.0 

2 

Vial 

2 


ROUTINE 

1 

Sample 

1.0 

3 

Vial 

3 


ROUTINE 

1 

Sample 

1.0 

4 

Vial 

4 


ROUTINE 

1 

Sample 

1,0 

5 

Vial 

5 


ROUTINE 

1 

Sample 

1. 0 

6 

Vial 

6 


ROUTINE 

1 

Sample 

1.0 

7 

Vial 

7 


ROUTINE 

1 

Sample 

1,0 

8 

Vial 

8 


ROUTINE 

1 

Sample 

1.0 

9 

Vial 

9 


ROUTINE 

1 

Sample 

1.0 

10 

Vial 

10 


ROUTINE 

1 

Sample 

1,0 

11 

Vial 

11 


ROUTINE 

1 

Sample 

1.0 

12 

Vial 

12 


ROUTINE 

1 

Sample 

1.0 

13 

Vial 

13 


ROUTINE 

1 

Sample 

1.0 

14 

Vial 

14 


ROUTINE 

1 

Sample 

1,0 

15 

Vial 

15 


ROUTINE 

1 

Sample 

1.0 

16 

Vial 

16 


ROUTINE 

1 

Sample 

1.0 

17 

Vial 

17 


ROUTINE 

1 

Sample 

1,0 

IB 

Vial 

18 


ROUTINE 

1 

Sample 

1.0 

19 

Vial 

19 


ROUTINE 

1 

Sample 

1.0 

20 

Vial 

20 


ROUTINE 

1 

Sample 

1,0 

21 

Vial 

21 


ROUTINE 

1 

Sample 

1.0 

22 

Vial 

22 


ROUTINE 

1 

Sample 

1.0 

23 

Vial 

23 


ROUTINE 

1 

Sample 

1.0 

24 

Vial 

24 


ROUTINE 

1 

Sample 

1.0 

25 

Vial 

25 


ROUTINE 

1 

Sample 

1.0 

26 

Vial 

26 


ROUTINE 

1 

Sample 

I.O 

27 

Vial 

27 


ROUTINE 

1 

Sample 

1.0 

28 

Vial 

28 


ROUTINE 

1 

Sample 

1.0 

29 

Vial 

29 


ROUTINE 

1 

Sample 

1.0 

30 

Vial 

30 


ROUTINE 

1 

Sample 

1.0 

31 

Vial 

31 


ROUTINE 

1 

Sample 

1.0 

32 

Vial 

32 


ROUTINE 

1 

Sample 

1.0 

33 

Vial 

33 


ROUTINE 

1 

Sample 

1,0 

34 

Vial 

34 


ROUTINE 

1 

Sample 

1.0 

35 

Vial 

35 


ROUTINE 

1 

Sample 

1.0 

36 

Vial 

36 


ROUTINE 

1 

Sample 

1,0 



Sequence Table (Back Injector): 
No e..tries - empty table! 


Agilent6690_unit2296 11/24/2009 5:33:52 PM admin 
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Data File D:\HPCHEM\1\DATA\MAY06\05180601.D 


Injection Date 
Sample Name 
Acq. Operator 

Sequence File 

Method 

Last changed 


11/24/2009 4;00:16 PM Seq, Line : 1 

0 Location : Vial 1 

admin Inj : 1 

Inj Volume : 1 pi 

D?\HPCHEM\1\SEQUENCE\REG9P05.S 
D:\HPCHEM\l\METHODS\ROUTINE.M 
9/10/2009 4:20:57 PM by admin 


Sample Name: 0 


FjD1 A, (MAY06y>5160601.0) 

J 

450H 
400 t 
350“ 

300- 

260- 

200 - 

150 -; 

100 - 

50 " 




6 


“T“ 

10 


Normalized Percent Report 


Sorted By : Signal 
Multiplier : 1.0000 
Dilution ; 1.0000 


Area Percent Report 


Sorted By 

Multiplier 

Dilution 


Signal 

1.0000 

1.0000 


Signal 1: FIDl A, 

Peak RetTime Type Width Area Height Area 

S [min] [min] [pA*s] [pA] I 


1 1.112 BB S 0.0129 5.14316e4 6.07171e4 1.000e2 

Totals : 5,14316e4 6.07171e4 

Results obtained with enhanced integrator! 

End of Report *** 


Agilent6890_unit2296 11/24/2009 4:12:17 PM admin 
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Data File D:\HPCHEM\1\DATA\MAY06\06180602.D 


Injection Date 
Sample Name 
Acq. Operator 

Sequence File 

Method 

Last changed 


11/24/2009 4:17:33 PM 
COKE/CODEINE 
admin 

D;\HPCHEM\1\SEQUENCE\REG9P05,S 
D:\HPCHEM\1\METHODS\ROUTINE.M 
9/10/2009 4:20:57 PM by admin 


Seq. Line 
Location 
Inj 

Inj Volume 


Sample Name: COKE/CODEINI 


2 

Vial 2 
1 

1 pi 


PIDt A, (MAY06\a5180602.D) 


pA 

450 

400 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 



'i 











3 




r 



-■-1-■-^-T .^. 

0 

s 

u 

i 

-f-^-■-'■■■■■". J ■-^^. --^^^- 


10 


mn 


Sorted By 

Multiplier 

Dilution 


Normalized Percent Report 


Signal 

1^0000 

1.0000 


Area Percent Report 


Sorted By 

Multiplier 

Dilution 


Signal 
1.0000 
1.0000 


Height Area 

[pA] % 

-I- 


Signal 1: FIDl A, 

Peak RetTime Type V^idth Area 

H [min] [min] [pA*s] 

-I-I-I-I-|, 

1 1.112 BB S 0.0133 5.49361e4 6.20974e4 99.37097 

2 4.897 BB 0.0144 211.76115 238.55457 0.38304 

3 5.638 BB 0.0179 135.99342 122.81801 0.24599 

Totals : 5.52838e4 6.24588e4 

Results obtained with enhanced integrator! 

End of Report *** 


Agilent6890_unit2296 11/24/2009 4:29:34 PM admin 
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Sample Name: 


Data File D:\HPCHEM\1\DATA\MAY06\05180603.D 


Injection Date 
Sample Name 
Acq. Operator 

Sequence File 

Method 

Last changed 


11/24/2009 4;34;S2 PM Seq. Line 

0 Location 

admin Inj 

Inj Volume 

D:\HPCHEM\1\SEQUENCE\REG9P05 . S 
D:\HPCHEM\l\METHODS\ROUTINE,M 
9/10/2009 4:20:57 PM by admin 


3 

Vial 

1 

1 pi 


3 


FIDIA. (MAY06\05180603,0) 


pA 

450 

400 

350 
300H 
250 
200 H 
150 
100 
50 


10 


mir 


Normalized Percent Report 


Sorted By ; Signal 
Multiplier ; 1.0000 
Dilution : 1.0000 


Area Percent Report 


Sorted By 

: Signal 



Multiplier 

: 1.0000 



Dilution 

; 1.0000 



Signal 1: FIDl A, 




Peak RetTime Type 

Width Area 

Height 

Area 

« [min] 

[min] [pA’*'s ] 

[pA] 

1 ~ - -.w. 

% 

i _ 

1 1.112 BB S 

■“1 - - -- 

0.0128 5.25852e4 

1 

6.29124e4 

i 

1.000e2 

Totals : 

5.25852e4 

6.29124e4 



Results obtained with enhanced integrator! 


*** End of Report *** 
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Sorted By 

Multiplier 

Dilution 


Normalized Percent Report 


Signal 

1.0000 

1.0000 


Area Percent Report 


Sorted By 

Multiplier 

Dilution 


Signal 

1.0000 

1.0000 


Signal 1: FIDX A, 

Peak RetTime Type Width Area Height Area 

# [min] [min] [pA*s] [pA] % 

-I-I-I-j-j-^-I-I 

1 1.112 BB S 0.0127 5.24023e4 6.29956e4 98.45799 

2 4.058 BB 0.0139 288.94559 310.58325 0.54290 

3 4.901 BB 0.0151 531.75964 561.43317 0.99912 


Totals 


5,32230e4 6.38676e4- 


Results obtained with enhanced integrator! 


End of Report 


Agilent6890__unit229€ 11/24/2009 5t04:18 PM admin 
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Data File D:\HPCHSM\1\DATA\MAY06\0518060S.D 


Sample Name: 1507 8-?. 


Injection Date 
Sample Name 
Acq* Operator 

Sequence File 
Method 

Last changed 


11/24/^09 5:09:36 PM Seq. Line : 5 

Location ; Vial 5 

admin Inj : 1 

Inj Volume : 1 pi 

D:\HPCHEM\1\SEQUENCE\REG9P05 . S 
D:\HPCHEM\l\METHODS\ROUTINB.M 
9/10/2009 4:20:57 PM by admin 



Normalized Percent Report 


Sorted By : Signal 
Multiplier : 1*0000 
Dilution : 1.0000 


Area Percent Report 


Sorted By 

Multiplier 

Dilution 


Signal 1: FIDl A, 

Peak RetTime Type Width 
[min] [min] 


1 1.112 BB S 0*0122 

2 4*055 BB 0.0149 

3 4.899 BB 0*0149 


Signal 

1.0000 

1.0000 


Area Height Area 

[pA*s] (pA) % 


*91363e4 6.25952e4 98.53278 
201*89299 216.40308 0.40486 
529*77991 565*30109 1*06237 


Totals : 4.98680e4 6.33769e4 

Results obtained with enhanced integrator! 

End of Report *** 
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Data File D:\HPCHEM\1\DATA\MAY06\05180606.D 


Sample Name; 15078“'.' 


Injection Date 

: 11/24/2009 5:26:54 PM 

Seq. Line 

6 

Sample Name 


Location 

Vial 6 

Acq. Operator 

; admin 

Inj 

1 



Inj Volume 

1 pi 


Sequence File : D:\HPCHEM\1\SEQUENCE\REG9P05.S 
Method ; D:\HPCHEM\l\METHODS\ROUTINE,M 

Last changed : 9/10/2009 4:20:57 PM by admin 


F1D1 A, {MAY06y}5180606.0) 


pA 

450 

400 

350 

300 

250 

200 

ISO- 

100 


' f 


§ 





r 





— 

X 


! ^ ' i ' -" ^ T 

0 2 4 


10 


Normalized Percent Report 


Sorted By : Signal 
Multiplier : 1.0000 
Dilution : 1.0000 


Area Percent Report 


Sorted By 

Multiplier 

Dilution 


Signal 1; FIDl A, 

Peak RetTime Type Width 
ff [min] {min] 


1 1.112 BB S 0.0134 

2 4.057 BB 0.0157 

3 4.900 BB 0.0152 

Totals : 


Signal 

1.0000 

1.0000 


Area Height Area 

[pA’^s] [pA] % 


5,44B18e4 6.08734e4 98.33941 

298.14639 297.18387 0.53815 

621.84900 645.49188 1,12243 

5.54018e4 6.18161e4 


Results obtained with enhanced integrator! 

*** End of Report 


gilent6890__unit2296 11/24/2009 5:38:55 PM admin 
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nata File D:\HPCHEM\1\DATA\MAY06\05180607.D 


Injection Date 
Sample Name 
Acq. Operator 

Sequence File 
Method 

Last changed 


11/24/2009 5:44:13 PM Seq. Line : 7 

Location : Vial 

admin Inj ; 1 

Inj Volume ; 1 pi 

D:\KPCHEM\1\SEQUENCE\REG9P05.S 
D:\HPCHEM\1\METHODS\ROUTIN E,M 
9/10/2009 4:20:57 PM by admin 


7 


Sample Name: 15078’'4 



Normalized Percent Report 


Sorted By : Signal 
Multiplier : 1.0000 
Dilution : 1.0000 


Area Percent Report 


Sorted By 

Multiplier 

Dilution 


Signal 

1.0000 

1.0000 


Signal 1: FIDl A, 

Peak RetTime Type Width 
[min] [min] 




Area 
(pA* s j 


I 


Height 

(pA] 


Area 

% 


!■ 


I 


1 1.112 BB S 

2 4.060 BB 

3 4.905 BB 


0.0126 5.04158e4 6.10342e4 96.92461 
0,0164 471.87421 445.23004 0.90718 
0.0163 1127.80566 1069.88599 2.16821 


Totals : 5.20155e4 6.25493e4 

Results obtained with enhanced integratorf 


*** End of Report *** 


Agilent6890_unit2296 11/24/2009 5:56:14 PM admin 
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Data File'D:\HFCHEM\1\DATA\MAY06\05180608,D 


Injection Date 

: 11/24/2009 6:01:28 PM 

Seq. Line 

8 

Sample Name 

: HIHIHI 

Location 

Vial 8 

Acq. Operator 

! admin 

Inj 

: 1 



Inj Volume 

: 1 pi 


Sequence File i Di\HPCHEM\I\SEQUENCE\REG9P05.S 
Method : D:\HPCHEM\IXMETHODSXROUTINE.M 

Last changed : 9/10/2009 4:20i57 PM by admin 


Sample Name: 15078-”: 



Normalized Percent Report 


Sorted By 

Multiplier 

Dilution 


Signal 

1.0000 

1.0000 


Area Percent Report 


Sorted By 

Multiplier 

Dilution 


Signal 1: FIDl A, 

Peak RetTime Type VHdth 
# [min] [min] 


1 1.112 BB S 0.0126 

2 4,058 BB 0.0144 

3 4.903 BB 0.0162 


Signal 

1.0000 

1.0000 


Area Height Area 

tpA*s] [pA] % 


.28847e4 6.40129e4 97.76425 
376.64557 385.52444 0,69628 
832,76410 798,90479 1.53947 


Totals : 5.40941e4 6.51973e4 

Results obtained with enhanced integrator! 

*** End of Report 


’ gilent6890_unit2296 11/24/2009 6:13:29 PM admin 
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Data File D:\HPCHEM\1\DATA\MAY06\05180609,D 


Sample Name; O 


Injection Date 
Sample Name 
Acq, Operator 

Sequence File 
Method 

Last changed 


11/24/2009 6:18:47 PM Seq. Line 

O Location 


admin Inj 

Inj Volume 

D:\HPCHEM\1\SEQUENCE\REG9P05 * S 
D:\HPCHEM\l\METHODS\ROUTINE*M 
9/10/2009 4:20:57 PM by admin 


9 

Vial 

1 

1 pi 


9 


FID1 A, (MAY06V05180609. D) 
pA] I 

450- 

400“ 

350-^ 

300“ 

250- 

200 - 

150^ 

100 - 

50- 

-....y.. V-.».. ^.T . -.7.. f 

0_ 2 4_^_6 


T 

8 




f-'i 




Normalized Percent Report 


Sorted By : Signal 
Multiplier : 1.0000 
Dilution ; 1,0000 


Area Percent Report 


Sorted By 
Multiplier 
Dilution, 


Signal 1: FIDl A, 

Peak RetTime Type 
ff {min] 


1 1,112 BB S 

Totals : 


Signal 

1.0000 

1.0000 


Width Area 

[min] [pA*s] 

0,0116 4,83311e4 

4.83311e4 


Height Area 

[pA] % 

6.55637e4 1.000e2 

6,55637e4 


Results obtained with enhanced integrator! 


*** End of Report *** 
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Sample Name: 15078-6 


Data File D:\HPCHEM\1\DATA\MAY06\05180610,D 


Injection Date 
Sample Name 
Acq» Operator 

Sequence File 

Method 

Last changed 


11/24/200 9 6:36:07 PM Seq. Line : 10 

Location : Vial 10 

admin Inj : 1 

Inj Volume : 1 pi 

D:\HPCHEM\1\SEQUENCE\REG9P05.5 
D:\HPCHEM\1\METHODS\ROUTINE,M 
9/10/2009 4:20:57 PM by admin 



Normalized Percent Report 


Sorted By : Signal 
Multiplier : 1.0000 
Dilution ; 1.0000 


Area Percent Report 


Sorted By 

Multiplier 

Dilution 


Signal 

1.0000 

1.0000 


Signal 1: FIDl A, 

Peak RetTime Type 
H [min] 


1 1.112 BB S 

2 4.069 BB 

3 4.915 BB 

4 5.252 PB 


V?idth Area 

[min] [pA*s] 


0.0141 5.20464e4 
0.0190 1013.45190 
0,0226 2163.38062 
0.0266 31.33527 


Height Area 

[pA] % 


6.00789e4 94.19384 

788.68591 1.83415 

1622.85657 3.91530 

17.71018 0.05671 


■Viii": 


Totals 


5.52546e4 6.2S082e4 


Results obtained with enhanced integrator! 


End of Report ***■ 


gilent6890_unit2296 11/24/2009 6:48:08 PM admin 
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Data File D;\HPCHEM\1\DATA\MAY06\05180611.D 


Sample Name: 15078-" 


Injection Date 

: 11/24/2009 6:53:26 PM 

Seq. Line 

11 

Sample Name 

: 

Location 

Vial 11 

Acq. Operator 

: admin 

In j 

1 



Inj Volume 

1 pi 


Sequence File : D:\HPCHEM\1\SEQUENCE\RSG9P05 , S 
Method : D;\HPCBEM\l\METHODS\ROUTINE.M 

Last changed : 9/10/2009 4:20:57 PM by admin 



Normalized Percent Report 


Sorted By ; Signal 
Multiplier : 1.0000 
Dilution : 1»0000 




Area Percent Report 


Sorted By 

Multiplier 

Dilution 


Signal 1: FI01 A, 

Peak RetTime Type V?idth 
S [min) [min] 


1 1,112 BB S 0.0126 

2 4,055 BB 0.0150 

3 4.898 BB 0.0149 

Totals ; 


Signal 

1.0000 

1.0000 


Area Height Area 

[pA'^s] [pA] % 


.19766e4 6.30799e4 98.60208 
223.45525 237,25099 0.42391 
513.43634 552.07806 0.97401 

,27135e4 6.38692e4 


Results obtained with enhanced integrator! 

*** End of Report *** 


^gilent6890_unit2296 11/24/2009 7:05:27 PM admin 
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Oata File D:\HPCHEM\1\DATA\MAY06\05180612 *D 


Sample Name: 15078-9 


Injection Date 
Sample Name 
Acq. Operator 

Sequence File 

Method 

Last changed 


11/24/2009 7:10:50 PM Seq. Line : 12 

Location : Vial 12 

admin Inj : 1 

Inj Volume : 1 pi 

D:\HPCHEM\1\SEQUENCE\REG9P05.S 
D;\HPCHEM\l\METHODS\ROUTINE.M 
9/10/2009 4:20:57 PM by admin 



Normalized Percent Report 


Sorted By : Signal 
Multiplier : 1.0000 
Dilution : 1.0000 


Area Percent Report 


Sorted By 

Multiplier 

Dilution 


Signal 1r FIDl A, 

Peak RetTime Type Width 
f> [min] [min] 


1 1,112 BB S 0.0125 

2 4,060 BB 0.0159 

3 4,906 BB 0,0168 

Totals : 


Signal 

1.0000 

1.0000 


Area Height Area 

[pA^s] [pA] % 


5.03742e4 6.19582e4 96.75089 

502,59344 494.49268 0.96530 

1189,08630 1083.88696 2,28381 

5.20659e4 6.35365e4 


Results obtained with enhanced integrator! 


*** End of Report *** 


-\gilent6890_unit2296 11/24/2009 7:22:51 PM admin 
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nata File D:\HPCKEM\1\DATA\MAYG6\05180613,D 


Injection Date 
Sample Name 
Acq. Operator 

Sequence File 

Method 

Last changed 


U/24/^9 7:28:10 PM Seq. Line 

In j 

Inj Volume 

D:\HPCHEM\1\SEQUENCE\REG9P05.S 
D!\H PCHEM\1\METHO DS \ROUTIN E.M 
9/10/2009 4:20:57 PM by admin 


13 

Vial 

1 

1 pi 


13 


Sample Name: 15078“- 



Normalized Percent Report 


Sorted By 

Multiplier 

Dilution 



Signal 

1.0000 

1.0000 






Area Percent 

Report 


Sorted By 



Signal 



Multiplier 



1 . 0000 



Dilution 


* - 

1.0000 



Signal 1: FIDl A, 





Peak RetTime 

Type 

Width 

Area 

Height 

Area 

# [min] 

„ 1 


[min] 

[pA*s] 

[pA] 

% 

^ ^ ^ ^ 1 

1 

1 1*112 

BB S 

CM 

t-i 

O 

O 

1 1 
5*19116e4 

6.45487e4 

1 

96.60798 

2 4*055 

BB 

CO 

o 

o 

190.17986 

206.16359 

0,36125 

3 4*899 

BB 

0.0149 

542.64252 

580*14612 

1.03077 

Totals : 



5.26444e4 

6.53351e4 


Results obtained 

with enhanced integrator! 



*** End of Report *** 


Page 1 of 1 

Folk OIG PRR 049907 


^gilent6890_unit2296 11/24/2009 7:40:11 PM admin 







































Pata File D:\HPCHEM\1\DATA\MAY06\05180614 , D 


Sample Name: 15078“10 


Injection Date 

: 11/24/2009 7:45:27 PM 

Seq. Line 

14 

Sample Name 

: 

Location 

Vial 14 

Acq. Operator 

: admin 

Inj 

1 



Inj Volume 

1 Ml 


Sequence File ; D:\HPCHEM\1\SEQUENCE\REG9P05.S 
Method ; D:\HPCHEM\1\METH0DS\R0UTINE,H 

Last changed : 9/10/2009 4:20:57 PM by admin 



350- 
300- 
250 ^ 
2001 


160 H 


100H 



I 




4 __8 


T 


10 


m:; 


Normalized Percent Report 


Sorted By : Signal 
Multiplier : 1.0000 
Dilution ; 1.0000 


Area Percent Report 


Sorted By 

Multiplier 

Dilution 


Signal 
1.0000 
L.OOOO 


Signal 1: FIDl A, 

Peak RetTime Type 
# (min] 


1 1.112 BB S 

2 4.053 BB 

3 4.908 BB 


Width Area 
[min] [pA*s] 


0.0130 5.36092e4 
0.0150 129.50186 

0.0160 1368.79150 


Height Area 

[pA) % 


6.27215e4 97.28114 

137.76538 0.23500 

1230.35083 2.48386 


Totals 


5.51075e4 6.40B96e4 


Results obtained with enhanced integrator! 

End of Report *** 


Page 1 of 1 

Folk_OIG_PRR 049908 


^giient6890_unit2296 11/24/2009 7:57:28 PM admin 






































Sample Name: 0 


Data File D;\HPCHEM\1\DATA\MAY06\05180615 . D 


Injection Date 
Sample Name 
Acq, Operator 

Sequence File 
I Method 
Last changed 


11/24/2009 8:02:44 PM Seq. Line : 15 

0 Location : Vial 15 

admin Inj : 1 

Inj Volume : 1 pi 

D:\HPCHEM\1\SEQUENCE\REG9P05 . S 
D:\HPCHEM\l\METHODS\ROUTINE.M 
9/10/2009 4:20:57 PM by admin 


F1D1A. (MAY06V}5180615.0) 

pA] I 

450- 

400 j 

350- 

300 j 

250 - 

200j 

150“ 

100 - 

50- 

^ ^ ^^ . ...^^---.- . - ■-,-^---.-p* 

0 _2_4_ 6 _8_10 


Normalized Percent Report 


Sorted By : Signal 
Multiplier : 1.0000 
Dilution : 1.0000 


Area Percent Report 


Sorted By 

Multiplier 

Dilution 


Signal 

1.0000 

1.0000 


Signal 1: FIDl A, 

Peak RetTime Type 
^ [min] 

-I-I- 

1 1.112 BB S 

Totals : 


Width Area 

[min] (pA*s] 


0.0145 5.75214e4 
5.75214e4 


Height Area 

[pA] % 

I-I- 

6.3741Be4 1.000e2 

6.37418e4 


Results obtained with enhanced integrator! 


*** End of Report *** 


^^gilent6890__unit2296 11/24/2009 8:14:45 PM admin 


Page 1 of 1 


Folk OIG PRR 049909 






































Sample Name: 15076^11 


Data File' D;\HPCHEM\1\DATA\MAY06\05180616 . D 


Injection Date 

; ^24/^09 8:20:06 PM 

Seq. Line 

16 

Sample Name 


Location 

Vial 16 

Acq, Operator 

I admin 

Inj 

1 



Inj Volume 

1 pi 


Sequence File i D:\HPCHEM\1\SEQUENCE\REG9P05.S 

Method : D:\HPCHEM\1\METHODS\ROUTINE.M 

Last changed r 9/10/2009 4:20:57 PM by admin 



Normalized Percent Report 


Sorted By : Signal 
Multiplier i 1,0000 
Dilution : 1,0000 


Area Percent Report 


Sorted By 
Multiplier 
,Dilution 


Signal 1: FIDl A, 

Peak RetTime Type Width 
If [min] [min] 


1 1.112 BB S 0,0134 

2 4.052 BB 0,0146 

3 4.902 BB 0,0142 


Signal 

1,0000 

1.0000 


Area Height Area 

[pA*s] [pA] % 


.37047e4 6.04314e4 98,51501 

76,49397 83,94778 0,14032 

733,03479 761.64014 1,34467 


Totals : 5.45142e4 6*12770e4 

Results obtained with enhanced integrator! 

*** End of Report 


^gilent6890__unit2296 11/24/2009 8:32:07 PM admin 


Page 1 of 1 


Folk OIG PRR 049910 































Data File D:\HPCHEM\1\DATA\MAY06\05180617.D 


Sample Name: 15078“i2 


Injection Date 

: 11/24/2009 8:37:24 PM 

Seq, Line 

17 

Sample Name 

; 

Location 

Vial 17 

Acq. Operator 

: admin 

Inj 

1 



Inj Volume 

1 pi 


Sequence File : D:\HPCHEM\1\SEQUENCE\REG9P05.S 

Method : D:\HPCHEM\1\METH0DS\R0UTINE.N 

Last changed : 9/10/2009 4:20:57 PM by admin 



Sorted By : Signal 
Multiplier : 1,0000 
Dilution i 1.0000 



Area Percent Report 


Sorted By 

Multiplier 

Dilution 


Signal 

1.0000 

1.0000 


Signal 1; FIDl A, 


Peak 

RetTime 

[min] 

Type 

1 — 1 

Width 

[min] 

Area 

(pA*s] 

_1 

Height 

(pA) 

Area 

% 

_ j 

1 

1.113 

I 1 

BB S 

1 

0.0141 

1 

5.41629e4 

6.22660e4 

98.00703 

2 

4.053 

BB 

0.0145 

115.273S8 

127.72346 

0.20859 

3 

4.904 

BB 

0.0151 

961.30731 

930.64935 

1.73947 

4 

5.015 

BB 

0.0128 

24.82335 

29.65912 

0.04492 


Totals 


5.52644e4 6.33541e4 


Results obtained with enhanced integrator! 

*** End of Report *** 


Agilent6S90__unit2296 11/24/2009 B:49:25 PM admin 


Page 1 of 1 

Folk_OIG_PRR_049911 
































Data File D:\HPCHEM\1\DATA\MAY06\05180618,D 


Sample Name: 15078-13 


Injection Date 

11/24/2009 8:54:41 PM 

Seq. Line 

18 

Sample Name 


Location 

Vial 18 

Acq, Operator 

admin 

Inj 

1 

Sequence File 
Method 

Last changed 

D:\HPCHEM\1\SEQUENCE\REG9P05.S 
D:\HPCHEM\1\METH0DS\R0UTINE.M 
9/10/2009 4:20:5"? PM by admin 

Inj Volume 

1 pi 



Normalized Percent Report 


Sorted By 

Multiplier 

Dilution 


Signal 

1.0000 

1.0000 


Area Percent Report 


Sorted By 

Multiplier 

Dilution 


Signal 

1.0000 

1.0000 


Signal 1: FIDl A, ^ 

'{Kii 

Peak RetTime Type Width Area Height Area 

S [min] [min] [pA'^s] [pA] I 


1 

2 

3 

4 


1.112 BB S 
4.053 BB 
4.905 BB 
5.015 BB 


0.0128 5.35876e4 6.36802e4 

0.0143 104.48518 117.90734 

0.0156 944.81567 953.23914 

0.0129 23.86473 28.18098 


98.03668 
0.19115 
1.72851 
0.04366 


Totals 


5.46607e4 6.47795e4 


Results obtained with enhanced integrator! 


*** End of Report *** 


Agilent6890_unit2296 11/24/2009 9:06:42 PM admin 


Page 1 of 1 

Folk OIG PRR 049912 































Sample Name: 15078- 


Data File D:\HPCHEM\l\DATA\MAy06\05180619.D 


Injection Date 
Sample Name 
Acq. Operator 

Sequence File 

Method 

Last changed 


11/24/200 9 9:12:01 PM Seq. Line 

Location 

a<toin Inj 

Inj Volume 

D:\HPCHEM\1\SEQUENCE\REG9P05.S 
D:\HPCHEM\1\METHODS\ROUTINE.M 
9/10/2009 4:20:57 PM by admin 


19 

Vial 

1 

1 pi 


19 



1-’-^ -r—-j -n.- . : i 

8 10 _ n}>r: 


Normalized Percent Report 


Sorted By ; Signal 
Multiplier : 1.0000 
Dilution : 1.0000 



Area Percent Report 


Sorted By 

Multiplier 

Dilution 



Signal 

1.0000 

1.0000 



Signal 1: FIDl A, 





Peak RetTime 
# (min) 

i 

Type 

_ 1 

Width 

[min] 

_ ! 

Area 

tpA*s] 

Height 

[pA] 

__ _ 1 

Area 

% 

" I - 

1 1.112 
2 4.899 

! 

BB S 

BB 

1 

0.0124 

0.0152 

1 1 

5.08242e4 
511.72256 

1 

6.30325e4 
532.31451 

99.00319 

0,99681 

Totals : 



5.I3360e4 

6.35648e4 



Results obtained with enhanced integrator! 

*** End of Report 


Agilent6890_unit2296 11/24/2009 9:24:02 PM admin 


Page 1 of 1 

Folk OIG PRR 049913 























ata File D:\HPCHEM\I\DATA\MAy06\05180620.D 


Injection Date 
Sample Name 
Acq, Operator 

Sequence File 

Method 

Last changed 


11/24/2009 9:29:25 PM Seq. Line ; 20 

Location : Vial 20 

admin Inj : 1 

Inj Volume : 1 pi 

Dr\HPCHEM\l\SEQUENCE\REG9P0S*S 
D:\HPCHEM\l\METHODS\ROUTINE»M 
9/10/2009 4:20:57 PM by admin 


Sample Name: 15078-15 



Normalized Percent Report 


Sorted By : Signal 
Multiplier : 1.0000 
Dilution : 1.0000 



Area Percent Report 


Sorted By 

Multiplier 

Dilution 


Signal 1: FIDl A, 

Peak RetTime Type Width 
# [min] [min] 


1 iai3 BB S 0.0148 

2 4.052 BB 0.0145 

3 4,906 BB 0.0164 


Signal 

1.0000 

1.0000 


Area Height Area 

[pA*s] [pA] % 


.69189e4 6.17681e4 98.06191 

39.08752 43.57257 0.06734 

085.85315 1022.81848 1.87075 


Totals : 5.80438e4 6.28345e4 

Results obtained with enhanced integrator! 

End of Report *** 


gilent6890_unit2296 11/24/2009 9:41:26 PM admin 


Page 1 of 1 

Folk_OIG_PRR_049914 






















Sample Name; 


Data File Di\HPCHEM\1\DATA\MAY06\05180621.D 


Injection Date 
Sample Name 
Acq, Operator 

Sequence File 

Method 

Last changed 


11/24/2009 9i46:44 PM 
0 

admin 


Seq. Line 
Location 
inj 

Inj Volume 


D;\HPCHEMX1\SEQU ENCE\REG9P0 5.S 
D:\HPCHEM\1\METHODS\ROUTINE.M 
9/10/2009 4:20:57 PM by admin 


21 

Vial 21 
1 

1 pi 




FIDIA, (MAY06VD5180621.0} 


PA ; 
450 ^ 

400- 


I 


350 H 


300H 


250 H 


200 - 

150“ 


100 H 


50-^ 


0 


2 


~r 

4 


~T 

6 


n" 

8 


T 


10 




Normalized Percent Report 


Sorted By : Signal 
Multiplier : 1.0000 
Dilution : 1,0000 


Area Percent Report 


Sorted By 
Multiplier 

Dilution 


Signal 

1,0000 

1.0000 

- 


Signal 1: FIDl A, 

Peak RetTime Type 

Width 

Area 

Height 

Area 

# [min] 

^ ! 1 

[min] 

[pA*s] 

[pA] 

% 


1 iai3 BB S 0.0129 5.57025e4 6,58728e4 l,000e2 


Totals ; 5.57025e4 6.58728e4 

Results obtained with enhanced integrator! 


*** End of Report *** 


1 gilent6890_unit2296 11/24/2009 9:58:45 PM admin 


Page 1 of 1 


Folk OIG PRR 049915 



































Data File D:\HPCHEM\1\DATA\MAY06\05180622 . D 


Sample Name: 15078-3 


Injection Date 
Sample Name 
Acq. Operator 

Sequence File 

Method 

Last changed 


11/24/200 9 10:03:59 PM Seq. Line : 22 

Location : Vial 22 

admin Inj i 1 

Inj Volume ; 1 \xl 

.D:\HPCHEM\1\SEQUENCE\REG9P05.S 
D:\HPCHEM\1\METHODS\ROUTINE.M 
9/10/2009 4:20:57 PM by admin 



Normalized Percent Report 


Sorted By : Signal 
Multiplier ; 1*0000 
Dilution ; 1.0000 


Area Percent Report 


Sorted By 

' : Signal 

Multiplier 

: 1.0000 

Dilution 

: 1.0000 


Signal 1: FIDl A, 

Peak RetTime Type 
[min] 

Width 

[min] 

_j 

Area 

(pA*s] 

i - - 1 

Height 

[pA] 

Area 

% 

1_ 

1 

1.112 

1 i 

BB S 

0.0141 

I ] 

5 * 4 4 64 6e4 

i 1 

6.28199e4 

1 

98.43212 

2 

4.053 

BB 

0.0146 

89.05878 

98.35840 

0.16095 

3 

4.902 

BB 

0,0157 

757.26715 

756.38342 

1.36858 

4 

5,014 

PB 

0.0143 

21.21763 

24*14692 

0.03835 


Totals : 5.53321e4 6.36988e4 


Results obtained with enhanced integrator! 

*** End of Report 


Agilent6890_unit2296 11/24/2009 10:16:00 PM admin 


Page 1 of 1 

Folk OIG PRR 049916 





























Sample Name: 15076-17 


Data Fire D:\HPCHEM\1\DATA\MAY06\06180623.D 


Injection Date 

: 11/24/2009 10:21:17 PM 

Seq, Line 

23 

Sample Name 

: HfHIIIIII 

Location 

Vial 23 

Acq. Operator 

: admin 

Inj 

1 



Inj Volume 

1 pi 


Sequence File : D:\HPCHEM\1\SEQUENCE\REG9P05,S 

Method : D:\HPCHEM\1\METK0DS\R0UTIME,M 

Last changed ; 9/10/2009 4:20:57 PM by admin 



Normalized Percent Report 


Sorted By : Signal 
Multiplier : 1.0000 
Dilution : 1.0000 


Area Percent Report 


Sorted By 

Multiplier 

Dilution 


Signal 1; FIDl A, 

Peak RetTime Type Width 
ff [min] [min] 


1 1.113 BB S 0.0147 

2 4.053 BB 0.014? 

3 4.902 BB 0.0166 

4 5.014 PB 0.0144 

Totals : 


Signal 

1.0000 

1.0000 


Area Height Area 

[pA-^s] [pA] I 


.63769e4 6.11868e4 98.65248 

73.86353 80.66565 0.12925 

679.58002 685.97302 1.18918 

16.62213 18.73576 0.02909 

.7147064 6,19723e4 


Results obtained with enhanced integrator! 

*** End of Report 


Agilent6890_unit2296 11/24/2009 10:33:18 PM admin 


Page 1 of 1 


Folk OIG PRR 049917 






































Data- File D:\HPCHEM\1\DATA\MAY06\05180624.D 


Sample Name: 15078-10 


Injection Date 
Sample Name 
Acq, Operator 

Sequence File 

Method 

Last changed 


11/24/2009 10i38j41 PM Seq. Line : 24 

Location : Vial 24 

admin Inj : 1 

Inj Volume : 1 pi 

D:\HPCHEM\1\SEQUENCE\REG9P05,S 
D:\HPCHEM\l\METHODS\ROUTINE * M 
9/10/2009 4:20:57 PM by admin 


FIDIA. (MAY06TO1 80624.0) 



Normalized Percent Report 


Sorted By : Signal 
Multiplier : 1.0000 
Dilution : 1,0000 


Area Percent Report 


Sorted By : Signal 
Multiplier : 1,0000 
Dilution , : 1.0000 


Signal 1: FIDl A, 


Peak 

RetTime 

[min] 

Type 

1 1 

Width 

[min] 

1 

Area 

!pA*s] 

Height 

[pA] 

1 

Area 

% 

- j 
1 

1.112 

1 1 
BB S 

1 

0,0128 

i 

5.35143e4 

! 

6.35572e4 

98.13679 

2 

4.053 

BB 

0.0X43 

103.11343 

116,72688 

0.10909 

3 

4.904 

BB 

0.0155 

891.23474 

900.45752 

1.63439 

4 

5,015 

BB 

0.0127 

21.66581 

25.97424 

0.03973 


Totals ; 5.45303e4 6.46004e4 

Results obtained with enhanced integrator! 


*** End of Report *** 


;'gilent6890__unit2296 11/24/2009 10:50:42 PM admin 


Page 1 of 1 


Folk OIG PRR 049918 


























r ata File D;\HPCHEM\1\DATA\MAY06\05180625 . D 


Sample Name: 15078“] 

Injection Date 

11/24/2009 10:56:00 PM 

Seq. Line : 

25 

Sample Name 


Location : 

Vial 25 

Acq. Operator 

admin 

In j : 

1 



Inj Volume : 

1 pi 

Sequence File 

D:\HPCHEM\1\SEQUENCE\REG9P05.S 



Method 

D:\HPCHEM\l\METHODS\ROUTINE.M 



Last changed 

9/10/2009 4:20:57 PM by aclmin 





Normalized Percent Report 


Sorted By i Signal 
Multiplier : 1.0000 
Dilution : 1.0000 


Area Percent Report 


Sorted By 

: Signal 

Multiplier 

: 1.0000 

Dilution 

j 1.0000 


Signal 1: FIDl A, 

Peak RetTime Type 
# [min] 

1 i 1 

Width 

[min] 

- 1 

Area 
[pA*s] 

___ j 

Height 

[pA] 

1 

Area 

% 

i 

1 

1.112 

1 1 

BB S 

1 

0.0127 

I 

5.33495e4 

1 

6.40359e4 

98.17542 

2 

4.053 

BB 

0.0146 

98.09025 

107.97753 

0.18051 

3 

4.904 

BB 

0.0157 

871.61731 

871.31769 

1.60398 

4 

5.015 

BB 

0.0127 

21.78616 

26.13140 

0.04009 


Totals : 5.43410e4 6.50414e4 

Results obtained with enhanced integrator! 


*** End of Report *** 


gilent6890_unit2296 11/24/2009 lli08:01 PM admin 


Page 1 of 1 


Folk OIG PRR 049919 


































Data File D:\HPCHEM\1\DATA\MAY06\05180626.D 


Sample Name: 15078-20 


Injection Date 

: 11/24/2009 11:13:15 PM 

Seq, Line 

26 

Sample Name 


Location 

Vial 26 

Acq. Operator 


Inj 

Inj Volume 

1 

1 yl 


Sequence File : D:\HPCHEM\1\SEQUENCE\REG9P05.S 

Method : D:\HPCHEM\l\METHODS\ROUTINE,M 

Last changed : 9/10/2009 4:20:57 PM by admin 


FID1 A, (MAY06V05180626.D) 

PAI 3 

t" 

450- 

400 ^ 

350- 

300 ^ 

250 -^ 

200 - 

150- 

100 - 

50- I 


i 

’•r 


T 

6 



1-■''.^-!-’-^-’-■■ 

8 _ 10 _ 


Normalized Percent Report 


Sorted By : Signal 
Multiplier : 1,0000 
Dilution : 1.0000 


Area Percent Report 


Sorted By 

Multiplier 

Dilution 


Signal 

1.0000 

1.0000 


Signal 1: FIDl A, 

Peak RetTime Type Width Area Height Area 

[min] [min] [pA*s] [pA] % 


1 1.113 BB S 0.0137 5.59974e4 6.11459e4 99.02497 

2 4.901 BB 0.0147 551.36688 602.73303 0.97503 

Totals : 5.65487e4 6.17487e4 

Results obtained with enhanced integrator! 


*** End of Report 


.gilent6890_unit2296 11/24/2009 11:25:16 PM admin 


Page 1 of 1 

Folk OIG PRR 049920 




































Data File D:\HPCHEM\ 1\DATA\MAY06\0518,0627 . D 


Sample Name: 0 


Injection Date 
Sample Name 
Acq. Operator 

Sequence File 

Method 

Last changed 


11/24/2009 11:30:31 PM Seq. Line 

0 Location 


admin Inj 

In j Vo1ume 

D:\HPCHEM\1\SEQUENCE\REG9P05.S 
D:\HPCHEM\1\METH0DS\R0UTINE,M 
9/10/2009 4:20:57 PM by admin 


27 

Vial 27 
1 

1 pi 


FiOi A. (MAY06\05180627.0) 


pA 1 


I 


450- 
400- 
350- 
300 “ 
250-' 


200 - 

150 ^ 

100 -^ 

so- 


T 

4 


"1 ---^-'- ] -^^-*- 

8_10_nv:: 


Normalized Percent Report 


Sorted By ; Signal 
Multiplier : 1^0000 
Dilution : 1.0000 


Area Percent Report 


Sorted By 

Multiplier 

Dilution 


Signal 1: FIDl A, 

Peak RetTime Type Width 
H [min] [min] 


Signal 
1.0000 
1.0000 , 



Area 

t pA* s] 

Height 

[pA] 

Area 

% 


1 iai2 BB S 0.0121 5.27130e4 6.77561e4 1.000e2 


Totals : 5.27130e4 6.77561e4 

Results obtained with enhanced integrator! 


*** End of Report ** 


kgilent6890_unit2296 11/24/2009 11:42:32 PM admin 


Page 1 of 1 

Folk OIG PRR 049921 
































Data File D;\HPCHEM\1\DATA\MAY06\05180628 . D 


Sample Name: 15078-21 


Injection Date 
Sample Name 
Acq, Operator 

Sequence File 

Method 

Last changed 


11/24/200 9 11:47:45 PM Seq. Line i 28 

Location : Vial 28 

admin Inj : 1 

Inj Volume : 1 pi 

D:\HPCHEM\l\SEgUENCE\REG9P05.S 
D:\HPCHEM\l\METHODS\ROUTINE.M 
9/10/2009 4:20:57 PM by admin 


FID1 A. (MAY06V05180628,D) 


pA 

450 

400- 

350 

300- 

250 “ 

200 - 

160- 

100 

50 




8 

1 




10 


rtV:; 


Normalized Percent Report 


Sorted By : Signal 
Multiplier : 1*0000 
Dilution : 1*0000 


Area Percent Report 


Sorted By 
Multiplier 
. Dilution 


Signal 
1*0000 
1.0000 


Signal 1: FIDl A, 

Peak RetTime Type Width Area Height 

S [min] [min] [pA^s] [pA] 


Area 

% 


1 1.113 BB S 0*0136 5,72882e4 6.27937e4 97.81625 

2 4*059 BB 0*0155 383*83682 389*54971 0.65538 

3 4*904 BB 0,0155 895*12378 910.85254 1.52837 

Totals : 5*85671e4 6*40941e4 

Results obtained with enhanced integrator! 


End of Report *** 


tgilent6a90__unit2296 11/24/2009 11:59:46 PM admin 


Page 1 of 1 

Folk OIG PRR 049922 




























Data File D:\HPCHEM\1\DATA\MAY06\05180629.D 


Sample Name: 15078-22 


Injection Date 

: 11/25/2009 12:05:03 AM 

Seq, Line 

: 29 

Sample Name 

: 

Location 

: Vial 29 

Acq. Operator 

j admin 

Inj 

: 1 



Inj Volume 

: 1 pi 

Sequence Pile 

: D:\HPCHEM\1\SEQUENCE\REG9P05.S 



Method 

: D:\HPCHEM\1\METH0DS\R0UTINE.M 



Last changed 

: 9/10/2009 4:20:57 PM by admin 





Sorted By 

Multiplier 

Dilution 

Normalized Percent Report 

: Signal 
; 1.0000 
: 1.0000 







Area Percent 

Report 


Sorted By 

: Signal 



Multiplier 

: 1.0000 



Dilution 

; 1,0000 



Signal 1: FIDl A, 




Peak RetTime Type 

Width Area 

Height 

Area 

^ [min] 

[min] [pA*s] 

tpA) 

1 

w w ! 

1 — 1 

1 1.113 BB S 

0.0144 5.66143e4 

1 

6.35296e4 

1 

97.89150 

2 4.060 BB 

0.0151 368.31506 

388.21536 

0.63685 

3 4.904 BB 

0.0154 851.10815 

871.35590 

1.47165 

Totals : 

5.78338e4 

6.47892e4 


Results obtained 

with enhanced integrator! 



*** End of Report *** 


. .gilent6890_unit2296 11/25/2009 12:17:04 AM admin 


Page 1 of 1 

Folk OIG PRR 049923 





























Sample Name: 15078-2 


rata File D;\HPCHEM\l\DATA\MAY06\05ia0630. D 


Injection Date 

: ^25/^9 12:22:17 AM 

Seq, Line 

30 

Sample Name 


Location 

Vial 30 

Acq. Operator 

: admin 

Inj 

1 



Inj Volume 

1 pi 


Sequence File : D:\HPCHEM\1\SEQUENCE\REG9P05.S 

Method : D:\HPCHEM\l\METHODS\ROUTINE.M 

Last changed : 9/10/2009 4:20:57 PM by admin 



Normalized Percent Report 


Sorted By i Signal 
Multiplier : 1,0000 
Dilution : 1,0000 


Area Percent Report 


Sorted By 

Multiplier 

Dilution 


Signal 1: FIDl A, 

Peak RetTime Type Width 
[min] [min] 


1 1.113 BB S 0.0147 

2 4.060 BB 0,0155 

3 4.902 BB 0,0140 


Signal 

1.0000 

1,0000 


Area Height Area 

[pA*s] [pA] % 


,84481e4 6.35476e4 98,29699 
364.19775 370.25525 0.61250 
648.42322 689,08044 1.09051 


Totals 


5.94607e4 6,46070e4 


Results obtained with enhanced integrator! 


*** End of Report 


-.gilent6890_unit2296 11/25/2009 12:34:18 AM admin 


Page 1 of 1 


Folk OIG PRR 049924 





























Data File D:\HPCHEM\1\DATA\MAY06\05180631.D 


Sample Name: 15078-"'; 


Injection Date 
Sample Name 
Acq. Operator 

Sequence File 

Method 

Last changed 


12:39:35 AM Seq. Line 

Location 
Inj 

Inj Volume 

D:\HPCHEM\1\SEQUENCE\REG9P05,S 
D:\HPCHEM\l\METHODS\ROUTINE.M 
9/10/2009 4:20:57 PM by admin 



; admin 


31 

Vial 31 
1 

1 pi 



Normalized Percent Report 


Sorted By 

Multiplier 

Dilution 


Signal 

1.0000 

1.0000 


Area Percent Report 


Sorted By 

Multiplier 

Dilution 


Signal 
1.0000 
1.0000 


Signal 1: FIDl A, 


Peak RetTime Type 
S [min] 


1 1.113 BB S 

2 4.060 BB 

3 4.905 BB 


Width Area Height Area 

[min] lpA*s] [pA] I 


0.0127 5.42877e4 6.53484e4 97.37244 
0.0162 434.23035 414.92078 0.77885 
0.0174 1030.70105 969.95496 1.84870 


Totals 


5.57526e4 6.67333e4 


Results obtained with enhanced integrator! 


*** End of Report *** 


Page 1 of 1 

Folk OIG PRR_049925 


gilent6890_unit2296 11/25/2009 12:51:36 AM admin 




















Sample Name: 150?8“25 


Data File D:\HPCHEM\1\DATA\MAY06\05180632.D 

11/25/2009 12:56:55 AM Seq. Line : 32 

Location : Vial 32 

admin Inj : 1 

Inj Volume : 1 pi 

Sequence File : D:\HPCHEM\1\SSQUENCE\REG9P05.S 

Method : D : \HPCHEMM\METHODS\ROUTINE . M 

Last changed ; 9/10/2009 4:20:57 PM by admin 


infection uaze 
Sample Name 
Aca. Ooerator 



8 


10 




Normalized Percent Report 


Sorted By : Signal 
Multiplier : 1.0000 
Dilution ; 1.0000 


Area Percent Report 


Sorted By 

Multiplier 

Dilution 


Signal 

1.0000 

1.0000 


Signal 1: PIDl A, 

Peak RetTime Type Width Area Height Area 

S [min] [min] [pA^s] [pA] % 


1 1.113 BB S 0.0145 5.7841364 6,42247e4 98.69897 

2 4.057 BB 0.0150 233.30894 247.92497 0.39811 

3 4.900 BB 0.0146 529.14496 580.96954 0.90292 

Totals : 5.86037e4 6.50536e4 

Results obtained with enhanced integrator! 

End of Report 


Page 1 of 1 

Folk OIG_PRR_049926 


Kgilent6890_unit2296 11/25/2009 1:08:56 AM admin 
































Data File D:\HPCHEM\1\DATA\MAY06\05180633.D 


Sample Name: 509-15078-2 


Injection Date 
Sample Name 
Acq. Operator 

Sequence File 

Method 

Last changed 


11/25/2009 1: 14:12 AM Seq, Line : 33 

Inj 1 

Inj Volume ; 1 pi 

D:\HPCHEM\l\SEgUENCE\REG9P05.S 
D: \HPCHEMM\METH0DS\R0UTINE.M 
9/10/2009 4:20:57 PM by admin 



Normalized Percent Report 


Sorted By : Signal 
Multiplier : 1.0000 
Dilution : 1.0000 


Area Percent Report 


Sorted By 

Multiplier 

Dilution 


Signal 
1.0000 
1.0000 , 


Signal 1: FIDl A, 

Peak RetTime Type Width 
S [min] [min] 


1 1.113 BB S 0,0141 

2 4,058 BB 0.0149 

3 4.902 BB 0.0143 


Area Height Area 

[pA’^s] [pA] % 


.54906e4 6.43497e4 98.20077 
311.52130 333.84668 0.55129 
705.17413 730.49194 1.24794 


Totals : 5.65073e4 6.54140e4 

Results obtained with enhanced integratorf 

*** End of Report *** 


Page 1 of 1 

Folk OIG PRR_049927 


Agilent6890_unit2296 11/25/2009 1:26:13 AM admin 





























Data File D:\HPCHEM\1\DATA\MAY06\05160634,D 


Injection Date 
Sample Name 
Acq. Operator 

Sequence File 

Method 

Last changed 


11/25/2009 1:31:27 AM Seq. Line 

0 Location 


admin Inj 

Inj Volume 

D:\HPCHEM\1\SEQUENCE\REG9P05. S 
D:\HPCHEM\l\METHODS\ROUTINE.M 
9/10/2009 4:20:57 PM by admin 


34 

Vial 34 
1 

1 \xl 


Sample Name: O 


FiDI A, (MAY06V)5180634.D) 

pAl I 

450- 

400 : 

350- 

300 ; 

250- 

200 - 

150- 

loo¬ 

se^ 


T" 

4 


T" 

6 


Normalized Percent Report 


3_10 


nr!:': 


Sorted By : Signal 
Multiplier : 1.0000 
Dilution : 1.0000 


Area Percent Report 


Sorted By 

Multiplier 

Dilution 


Signal 1: FIDl A, 

Peak RetTime Type Width 
# [min] [min] 


1 1.112 BB S 0.0130 

Totals : 


Signal 

1.0000 

1.0000 


Area Height Area 

[pA*s] [pA] I 


5.56598e4 6.48416e4 1.000e2 

5.56598e4 6.48416e4 


Results obtained with enhanced integrator! 


End of Report *** 


Page 1 of 1 

Folk OIG_PRR_049928 


Agilent6890_unit2296 11/25/2009 1:43:28 AM admin 




































Data File D:\HPCHEM\1\DATA\MAY06\05180635.D 


Sample Name: COKE/CODEINE 


Injection Date 
Sample Name 
Acq, Operator 

Sequence File 

Method 

Last changed 


; 11/25/2009 1:48H5 AM Seq. Line 

: COKE/CODEINE Location 

: admin Inj 

Inj Volume 

: D:\HPCHEM\1\SEQUENCE\REG9P05.S 
: D:\HPCHEM\l\METHODS\ROUTINE.M 
; 9/10/2009 4:20:57 PM by admin 


35 

Vial 35 
1 


1 pi 




Normalized Percent Report 


Sorted By : Signal 
Multiplier : 1.0000 
Dilution ; 1.0000 


Sorted By 

Multiplier 

Dilution 


Area Percent Report 


Signal 

1.0000 

1.0000 


Signal 1: FIDl A, 


Peak RetTime Type 
a [min] 


1 1.112 BE S 

2 4.895 BE 

3 5.637 BE 


Width Area Height Area 

[min] [pA*s] [pA] % 


0.0132 5.37119e4 6.82060e4 99.37985 
0.0143 216.77559 244.62440 0.40109 
0.0171 118.39910 105.25649 0.21907 


Totals : 5.40470e4 6.85561e4 

Results obtained with enhanced integrator! 

*** End of Report *** 


Agilent6890_unit2296 11/25/2009 2:00:46 AM admin 


Page 1 of 1 


Folk OIG PRR 049929 




























Sample Name 


Data Fil,e Di\HPCHEM\ 1\DATA\MAY06\05180636 * D 


Injection Date 
Sample Name 
Acq. Operator 

Sequence Pile 

Method 

Last changed 


11/25/2009 2:06:07 AM Seq. Line 

0 Location 


: admin Inj 

Inj Volume 

: D:\HPCHEM\1\SEQUEHCE\REG9P05,S 
: D: \HPCHEMM\METHODS\ROUTINE,M 
: 9/10/2009 4:20:57 PM by admin 


36 

Vial 36 
1 


1 pi 


FfD1 A. (MAYOeWI80636.0) 


pA ■ 


450- 


400- 


350- 


300^ 


250- 


200^ 


150- 

I 

100^ 

i 

I 

50“^ 



0 2 _ 4 _ 6 8 10 _ m lv 

Normalized Percent Report 


Sorted By : Signal 
Multiplier : 1.0000 
Dilution i 1*0000 


Area Percent Report 


Signal 

1.0000 

1,0000 


Signal 1: FIDl A, 




Peak RetTime Type 

Width 

Area 

Height 

# [min] 

[min] 

[pA*s ] 

(pA) 


1 1.113 BB S 0.0143 5*62701e4 6.40321e4 1.000e2 

Totals : 5.62701e4 6.40321e4 

Results obtained with enhanced integrator! 

*** End of Report *** 


Sorted By 

Multiplier 

Dilution 


Page 1 of 1 

Folk OIG_PRR_049930 


Agilent6890_unit2296 11/25/2009 2:18:08 AM admin 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator : 

Date Acquired 
Sample Name : 

Submitted by : 

Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File; 

F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684704.D 

ASD 

27 Nov 2009 9:33 


BLANK 

1 

DRUGS 

RTE 


V?' 






Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


684704.D 


Tue Jun 28 08:06:37 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR 049931 



















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired ; 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684705.D 
ASD 

27 Nov 2009 9:47 

COCAINE STD 

5 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

: i 

■ 2000000I 

I 

: 1500000^ 
; 1000000j 
i 500000i 



02 




hme-> 2.00 2.60 

3.00 3.60 4.00 4.50 5.00 

5.50 

6.00 

6.50 7.00 f 50 8.00 8.50 9.06 ' 9.50 , 

Ret. Time 

Area 

Area 

”0 

Ratio % 

4.017 

2012244 

100 . 

00 

100.00 


684705.D Tue Jun 28 08:06:40 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR 049932 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684705.D 

ASD 

27 Nov 2009 9:47 

COCAINE STD 

5 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


4.02 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 99 


lAbundance 


8? 


Average”^3.99Blo 4T4^ mih.: 6'8’47U5U (-) 


80; 


182 


60 i 


40! 


20 i 


: 42 


55 


68 i ;i 


94 


105 


122 


o' -ji; .^^..#4'!.. Ml:' ^ ,4i.... 


138 


198 


303 


272 

210221 242253 i 283 


325 


m/z-> 40 60 80, 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


382 
3^0 380 


Abundance 


8? 


■#29T“CUCAir4E 


80; 


60! 


182 


4Q\ 

20 i ^2 

o: 


94 


105 

[ 


55 68 i i. n; j 

il::.!.:!, , ,i ii ‘.J,- ■ J-'|* 

122 

135 166 : 

198 

214 

244 

259 

272 

303 

eo’ 80 100^ 

120 

140 160 180 

200 

220 

240 

260 

260 

300 320 340360 3^0 


684705.D Tue Jun 28 08:06:40 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_049933 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name : F:\Q4-2009\SYSTEM4\ll__27_09\684706.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 27 Nov 2009 10:01 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : KAC 

Vial Number : 1 

AcquisitionMeth: DRUGS 

Integrator : RTE 


TFC: ^84706.D 



Ret. Time Area Area % Ratio % 

***NO INTEGRATED PEAKS*** 


684706.D Tue Jun 28 08:06:43 2011 Page 1 


Folk DIG PRR 049934 























Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator : 

Date Acquired : 

Sample Name : 

Submitted by 
Vial Number ; 

AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684716.D 

ASD 

27 Nov 2009 12:18 

BLANK 
CBS 
1 

DRUGS 

RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


684716.D Tue Jun 28 08:06:51 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR 049935 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


Data File: 

F;\Q4-2009\SYSTEM4\11 
ASD 

27 Nov 2009 12:31 


CBS 
17 

DRUGS 

RTE 


27 09\684717.D 


Abundance 

F ^ 

4 

02 

TIC:-654717:cr. 


i 40000001 




I 

I ! 

1 3000000: 

: i 

! 



! 


20000001 
1000000 ' 


lTime-> 2,00 2.50 

3.00 ' 3.50 4.00 ' ' 4.fe6 5.00 

5.50 6.0o 

6.50 7,00 7,50 ' 8.00 8.50 ' 9.00 ' 9.50 ’ ' 1 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.263 

2047390 

31.29 

45.54 

4.025 

4495578 

68.71 

100.00 


684717.D Tue Jun 28 08:06:54 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 049936 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684717.D 

ASD 

27 Nov 2009 12:31 


CBS 

17 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

PK# RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


3.26 C:\DATABASE\NrST98.L 

Imidazo[2,l-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 99 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6~tet 006649-23-6 97 


^Abundance 


80 


60 


40 i 


73 


101 


7^verage^3':242T^^ 

148 


204 


121 


20^ 


^40 

i 0^-^, 

■m/Z"> 40 


51 


la ,.h 




89 


|jj,135 , !i i58 


176 


187 


220 243 


281 


325 


380 


eb’ sb' ’ 100 120 140" 160 i8b 200 220 240 ’ 26O ’ 280 ado 32b 340 abo 380 


piburidance 


80 [ 


60^ 


W 4039 TTmldazo[ 2 ': 1 -b)llTiazbler 2 T 3 ; 5 ; 6 -l( 
204 

148 


40 - 


73 

I 


101 


I 20\ 


i S •'27 1 



! i 51 


^ ^ ' -nJ ^ ■ •'76 



! S ; ; 

* ■ i ; ’ ■ 1 

62 

^ ■ '’''i® ■ 1 159 189 



Uv-! . 

m/z-> 40 

60^ 

80 100 120 l40 160 lio 200 

220 240 260 280 ' 

300 'oio 340 360 '380 

684717.D 


Tue Jun 28 08:06:55 

2011 

Page 2 


Folk_OIG_PRR_049937 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q4-2009\SYSTEM4\11__27_09\684717 ,D 
ASD 

27 Nov 2009 12:31 


CBS 

17 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


4.02 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


8 ? 


Average of 3:998 to 4:iWfnln;: W47T^ 


80 ! 


60 i 


182 


401 


20 


42 


i 94 


105 

i 

I 


55 


68 


h/z--> "'’4b' ’ 6b 'ab ibo ’ i2o i 40 iOo iso ' 260' '^b.'„^,24o 260 ’' 2 bo 300 320 340 36o 


122 

I 

198 

I 

135 152 166 1 



140 i 6 o iso 

260 


303 

272 i 

214 22 7 242 260 j 288 327 


370 


Abundance 


801 


82 


imrcuumE 


60 


40 


182 


94 




i 105 

1 f 









20 

] 

42 1 

1 . 

L i 

i \ i 









1 0 
im/z-> 

: 55 68 1 i- 

i, : . .Mn,- .i.L, ii 

; 1 i 

. Jjii-: 

100 

122 

135 ''56 


198 

214 

244 

272 
^59 1 

303 i 

40 60 8b 


140 160 1^0 

200 

' 2^0 

240 

~2^0 280 

380 320 340 ' 360 ' ' j 


684717 .D 


Tue Jun 28 08:06:55 2011 


Page 3 


Folk OIG PRR 049938 
























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe t h 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684718.D 

ASD 

27 Nov 2009 12:45 


CBS 

18 

DRUGS 

RTE 


Abundance . 

i i 4j02 

i I I 

I 4000000] I 

i : I 

I 3000000] i 

; : 1 


2000000 ] 


3.26 

: looooooj I :i 

I I Si 

frime-> ° 2.bo 2.ho 3.bo ~T5?""4.oq^ 4.bb ' 5.b b 


TK^B84718.D 


' 5.bo 6.00 ’ ' 6.50 ' 7.bb 7.80 8.00 


8 , So 


9.00 



Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.263 

1503937 

24.58 

32.59 

4.024 

4614238 

75.42 

100.00 


684718.D Tue Jun 28 08:06:58 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_049939 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name : 
Operator : 
Date Acquired ; 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684718.D 

ASD 

27 Nov 2009 12:45 


CBS 

18 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


Library/ID 



CAS# 

Qual 

2,3,5,6 -tet 

006649-23-6 

98 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

97 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

97 


3.26 C:\DATABASE\NIST98.L 


Abundance 


80: 


73 


148 


A\^age bf3T?45To 3.^ 6847T8;[J(-) 


204 


60^ 


40 i 


201 


40 60 80 



101 


; 121 

i 1 1 

51 

1 89 ^ M 1 

! ■ . ; ; : 1 

! 1 i i i M L 




176 


281331 377 

260 300’ 320' 340 360 3^0’ 


432,' 


400 420 


jAbundance 


W4039: frni8^oT2;ra]tbiazore;Z^^^^^ 
204 

148 j 


80^ 


601 


40 j 


20^ 


73 


101 


127 


51 


I ! 89 !. 


M 11$ 


176 
i 189 


40 6'0 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 

684718.D Tue Jun 28 08:06:59 2011 Page 2 


Folk OIG PRR 049940 



















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684718.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : ^^No^^^09 12:45 

Sample Name : 

Submitted by : CBS 

Vial Number : 18 

AcquisitionMeth; DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries 


C:\DATABASE\SLI.L 
C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


4.02 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 


99 


Abundance 


801 


60 i 


8? 


Avei^W 3.99310 4.1598^ 


182 


40 ' 


94 

! 105 


20 


42 


^ 0 : ri- 

yn/z-> 40 

55 67 

.li.iii \j 

122 

^40152 166 


198 

; 212223 260 

.^■T-r-v 

60 

80 ioo 

126 

140 160 

1 O 6 

260 220 240 260 

Abundance 






■#29rCDCAiNE 

80i 

: ! 





182 



303 


272 


289 


331 


403 i 
380 460 '! 


601 


40- 


20| 42 


I ^4 

I 105 


55 68 


684718 .D 


i' ii i 122 

ii i ;| j : 

135 166 

i 

j 

198 

214 

244 

272 

259 : 

303 


80 ' iOo ' 126 

140 ' 160 

, r 

180 

266 

220 

240 

260 280 

'300 

320 340 360 380 400 

Tue 

Jun 28 

08 : 

07 : 

00 

2011 



Page 3 


Folk OIG PRR 049941 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F: \Q4-2009\SYSTEM4\11_27__09\684719 ,D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 27 Nov 2009 12:58 

Sample Name : 

Submitted by : CBS 
Vial Number : 19 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


. TrCT-6B47TOT 

: 40000001 

i 3000000i i 

i S i 

I ' ^ 

^ 2000000^ 3.27 

: ! I ■ 

I 1000000; I 

! i J t 

3.6o’ 'i^so^^o XsO ’ S.b o ' ‘ 5 .30 ' 6.00 ' 6.50 7.bo tX ' StO ’ ' 0.50 ' 9.00 ' 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.266 

2352351 

30.08 

43.03 

4.027 

5467395 

69.92 

100.00 


684719.D Tue Jun 28 08:07:02 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 049942 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684719.D 

ASD 

27 Nov 2009 12:58 


CBS 

19 

DRUGS 

RTF 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C;\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


3.27 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 


^Abundance 


148 


Average ofX239 to 3:41J5 


m 


60: 


40 


20 i 


51 


m/z-> ^ 40" ^ SbTl6o lS' 140 1180 200 2S) 240 260 280 afo 320 340 360 380 400 420 440 480 

Sundance 

I i 148 

ao' 


73 


101 


88 .'1; 


204 


121 

i 


176 

; 135 I 161 i 189 


225 249 


281 297 


341 


402 


472 


■W4039T1mida2:d[2’J^ 2,3,53~-liTra}iydf6-6-phenyl- 

2P4 


60 i 


40 


73 101 

i 

i j 

20 


i 

i ; 

127 

1 ; 

1 51 

.i-i; 8^ j-j 

i 176 

o' 

: :! ^ it 

■.,.189 

40 " 60 

ioo 

'l2o''lio^i66 180 200 


460 


684719.D Tue Jun 28 08:07:03 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR 049943 


























Area Percent / Library Search Report . 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F;\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684719.D 
ASD 

27 Nov 2009 12:58 


CBS 

19 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality; 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality; 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


4.03 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 99 


’Abundahce 


80^ 


82 


Average of 3:9Wlo 4:043 min:;“8^^^ (-) 


182 


60: 


40 i 


201 


42 


51 


94 


105 


68 


m/2-> 40 

Abundance 


122 

^ 135 147^^5 


. . J . . 


198 


303 


272 


207 216 230 240 258 


288 


50 6b 7b S'O 90 100 110 120 130 

. ..... ^2Q:CO~CJmE ... 

82 


80 


60 i 


40; 


20 i 


; 42 


! 51 

iL j-t; 


94 


105 


68 


122 


^ |u,114,.J 

sb ’ 6b ' 7b 80' 90 lbo l1o 120 130 140 'l60 160 170 180 190 200 2 lQ 220 230 '240 250 2b0 27o' 280 290 300' 


40 


182 


135 


198 


214 


244 259 


272 


303 


684719.D 


Tue Jun 28 08:07; 04 2011 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_049944 























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q4-2009\SYSTEM4\11__27__09\684720 .D 
ASD 

27 Nov 2009 13:12 


CBS 

20 

DRUGS 

RTF 


Abundance 



.TfC; 684720:11 

6000000; 

4 

03 

5000000 

4000000 

3000000 

2000000 

3.27 

j 

I 

1000000 i 

I ! 

I 0 ^ 

!Time-> 

; 



2.00 ' 2 .fe 0 3 . 06 " 

^50 4.00 ’ 4.50 5.60 's.bo ' 6.06 aso '7.bo 7.50 8.00 '8.60 9.00 9.5 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.268 

3551893 

29.47 

41.78 

4.035 

8502361 

70.53 

100.00 


684720.D Tue Jun 28 08:07:06 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 049945 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe t h 
Integrator 


F: \Q4-2009\SYSTEM4\11_2 7_0 9\6 84 720,D 
ASD 

27 Nov 2009 13:12 


CBS 
20 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


3.27 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5/6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2 ^1-b] thiazole, 2,3,5,6-1et 006649-23-6 98 
Imidazo[2,l"b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 


Abundance 


Average of 372^110 3442 mini 


! 


801 


60; 


40: 


20 i 


) 


73 


101 


121 


0 \ V 


204 


;m/2”> 
Abundance 

BO- 


i, 

51 I : ® 

I i 

"i i! 

i ! 

i [ 

160 

176 ii 

188 21^ 251 

281 

34^ 

356 

..417 

’ eb' : 80 100 1^0 140 160 

ibo 200 220^ 240 _2b0 

’280300 

320: 34(3 ' 

'3bo’ 

380 400 ' 


#MD39: Imidazbpu-b]ihlazo]e7Z3,5.6-tetrabydro-6-pheny!- 
2p4 

148 


601 


40i 


73 


101 


i 20 



127 



i 51 

1 89 I 

: j 


176 

0 

■ 1, j 

i 1 Li 

i , 1. , : ; ;.ji 

116:1, 

..i, 189.;j 


m/2-> 40 60 80 100 120 140 ^ ^ 220 240 260 280 300 3^0 340^^^^^^ 3^^ 380 400 

684720.D Tue Jun 28 08:07:07 2011 Page 2 


Folk_OIG_PRR_049946 

























Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator : 

Date Acquired : 

Sample Name : 

Submitted by 
Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C;\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


Data File: 

F: \Q4-2009\SySTEM4\ll_27__09\684720 .D 
ASD 

2^^tov 2009 13:12 

20 

DRUGS 

RTE 


4.03 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 99 


;Abundance 


60 i 


m 


401 


20 : 


42 


55 


82 


94 


Averse ofX9921o 4.051 'min.: 68'4720,D‘(-) 
182 
i 


67 i i :i 108 


122 


303 


198 


152 

138 1 : 212 226237 260 i 291 I 


330 


405' 


m/z-> 40 e'o"" 80 ' i^O' ' Uo ’ '160 I8O 260' 2^6 ’2^0 260 28O 360 3^0 340 366 380 400 


Abundance 


82 


#29:"C0CA1NE. 


80 i 


60 ^ 


182 


401 


94 


20l '*2 

1 

;1 : 

i 1 

,65 68 i 

i ; ! :! 

108 


'.Ill N'ri 

-1—!—I- l—r-r 


40 

60 80 

'loo 


122 

: 135 I®® 


272 

I 214 244 259 j 


303 


260 300 320 340 360 380 400 


684720.D 


Tue Jun 28 08:07:08 2011 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_049947 


















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684721.D 

ASD 

27 Nov 2009 13:26 


CBS 

21 

DRUGS 

RTE 


Abundance 
! 4000000 

: 3000000I 

i 2000000! 

I 

j 

I i 

^ 10000001 


3.26 

I 

j 


4i03 


TrC: 68472T:D' 


hrime-> 2.00 2.& 3.00' 3.50 4.00' 4.60 5.bo 5.50 6.00 6.6O 7.66' 7.50 8.6o~^ 8.50 9.56 "]^0 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.264 

1960185 

27.45 

37.84 

4.026 

5179918 

72.55 

100.00 


684721.D Tue Jun 28 08:07:10 2011 


Page 1 


Folk DIG PRR 049948 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4Vll_27_09\684721-D 
ASD 

27 Nov 2009 13:26 

CBS 

21 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries 


3: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW _TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


3.26 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 


Abundance 


Avel^e of 3~24ino~3Ai:!rm :UV) 

148 


] .14q J j 186 195 i '. 


'm/2-> 40 50 60 70 80 90 100 110 1^0130 140 150 l60 170 180 190 200210 220230240250260270280 

Abundance'. W40'39rTmia3z6[2;i-’5nbiaz^e,“Z3T5;64etr^yaro-6-ph 

204 

i 148 


1 

! ! 

51 63 

i i 89 

! 1 1 




! ] 

117 ! 

i 

176 

I i 

Oh ; 

, i. ' 


^Ii109 ,,,, 

, 1 

•; 157 16;7 I 1_85 


40 50 6'0 70 80 90 100 110 120 130 liO 150 l60 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 


684721 .D 


Tue Jun 28 08:07:11 2011 


Page 2 


Folk DIG PRR 049949 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2009\SYSTEM4\ll_27_09\684721.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 2^^Nov 2009 13:26 

Sample Name : 

Submitted by : CBS 
Vial Number : 21 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 4.03 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 




































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684722.D 
ASD 

27 Nov 2009 13:40 

BLANK 
CBS 
1 

DRUGS 

RTE 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


684722.D Tue Jun 28 08:07:15 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_049951 






























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

F:\Q4~2009\SYSTEM4\11 27 09\684723.D 

Operator 

ASD 

Date Acquired 

27 Nov 2009 13:54 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 

CBS 

Vial Number 

1 

AcquisitionMeth 

DRUGS 

Integrator 

RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


684723.D 


Tue Jun 28 08:07:19 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_049952 





























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitiohMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684724.D 
ASD 

27 Nov 2009 14:08 

COCAINE STD 

CBS 


24 


DRUGS 

RTE 


Abundance 

I 20000001 

I.1500000: 

' i 

: 1000000j 
i 500000^ 


4,02 





0 ^ 


Iime'-> 2.00 2.50 3.00 3,50 4,00 4.50 5.00 5.50 6.00 


6^ 


7.00 7.50 8.00 8.50 9 


lScT 


9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.017 

2258076 

100.00 

100.00 


684724.D Tue Jun 28 08:07:22 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR 049953 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F;\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684724.D 
ASD 

27 Nov 2009 14:08 

COCAINE STD 
CBS 
24 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

1 

4.02 

C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 

000050-36-2 

99 


Abundance 


80 i 


8^ 


AveTage of 3:9Wtb 4:096 min:: W4724.D {:) 


182 


60 


401 


42 


20l 

: I ^ 

' Oi. 

40 

iAbundanca 
! ' 

j 80 

60 

i 

i 40| 

: I 

; 20 

j Q" r '■ 

fn/z--> 40 


94 . 
j 105 


i 

1 


55 


68 : I 

■ l:i 


60 80 


122 


198 


303 


152 'i 272 

138 i 208 222 242 259_ [ 285 


82 


loo ^ h 140 160 \ 180 ’ 200 ' 22^0 ’ 240 2^0 ’ ^^0 36o 320 340 

. n2QTCUCmE. . 


182 


355 i 

' ■ ' i : 


94 

! 105 


55 68 ^ 

eb 80 


122 

135 ^,52 166 j 

198 

214 

244 

272 

^259.: ^ ^ ^ 

303 

I 

120 ' 

140 160 180 

200 

220 

240 

260 280 

300 320 340 


684724.D 


Tue Jun 28 08:07:22 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_049954 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684725.D 

ASD 

27 Nov 2009 14:22 

BLANK 
CBS 
1 

DRUGS 

RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


684725.D Tue Jun 28 08:07:25 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 049955 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F;\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684726.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 27 Nov 2009 14:36 

Sample Name : 

Submitted by : CBS 
Vial Number : 26 , 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


ISburid'ance 

i 

6000000! 
* 5000000: 



TIC: 6M726:D 


j 40000001 
j 3000000j 
2000000 ’: 


3.27 


I 1000000; 


0' 


5.34 

j 

irime"> ^0 iso' 

3.6o iso 4.00 4.50' 5.00 

^ 5.50 6.00' 

' 6.50 7.56' 7.50 8.00 ’ 8.5o 9.00 9.50 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.272 

4272607 

30.53 

44.73 

4.039 

9552366 

68.26 

100.00 

5.340 

168238 

1.20 

1.76 


684726.D 


Tue Jun 28 08:07:28 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR 049956 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684726.D 

Operator : ASD 

Date Acquired ; 2^Nov2009 14:36 

Sample Name : 

Submitted by : CBS 
Vial Number : 26 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 



Folk OIG PRR 049957 
























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2009\SYSTEM4\ll_27_09\684726.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 2^N^_ 2009 14:36 

Sample Name : 

Submitted by CBS 

Vial Number : 26 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries; C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality; 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 4,04 C;\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2009\SYSTEM4\ll_27_09\684726.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 2^Nov^2009 14:36 

Sample Name : 

Submitted by : CBS 
Vial Number : 26 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries; C;\DATABASB\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# Qual 



Folk OIG PRR 049959 




























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F;\Q4-2009\SYSTEM4\11__27_09\684727.D 

ASD 

27 Nov 2009 14:49 


CBS 

27 

DRUGS 

RTE 


Abundance 


4 

03 

TIC: 684727.0 

4000000 





1 3000000 





: 2000000 

I 3.26 


I 

i 


■ 1000000 

I 

I 



A! 






2.00 2.50 ' 3.00' 3.50 4.bo 4.50 ' 5.bo ’ 5,bo 6.00 6^ ',7.00_' ' 7.feb ' 8.6o 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.259 

1828017 

27.23 

37.42 

4.026 

4885277 

72.77 

100.00 


684727.D Tue Jun 28 08:07:33 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 049960 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name : F:\Q4 

Operator : ASD 

Date Acquired : 27 No 

Sample Name : | 

Submitted by : CBS 

Vial Number : 27 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684727.D 
ASD 

27 Nov 2009 14:49 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT 


Library/ID 


Minimum Quality; 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


3.26 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 
Imidazo{2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 


Abundance 


Avel-age of 3:243 tdl3:402min;^ (■) 


! o' '■ ^ 161 Q ^ 189 ii 21 8 253 ^ .331 _ .. 'i 

in/z-> 48"' b'o 80 "lOO 120 ’l4o"ie6 lio 266 ' 2:^0' 240 260 280 300 320 34o 360 380 400 420 440 


Abundance 


W4039: lmidazd[2,1 -bjffilazdie, 2,3,5,6‘4elral!Tiydro-6-^^ 

294 

148 




40 60 80 100 120 140 I6O I60 _200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 


684727 .D 


Tue Jun 28 08:07:33 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR 049961 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F: \Q4-2009\SYSTEM4\11__27_0 9\684727 .D 
ASD 

27NOV2009 14:49 

CBS 

27 

DRUGS 

RTF 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# RT 


Library/ID 


CAS# Qual 


4.03 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


80 


82 


.Averap orX 09 ‘ 41 o 4 T 37 ' mm.: ' 6 ' 8 “ 472 T.D” (-) 


182 


60 


40 


20 


94 


105 


42 


i i 68 

ol ,i ! J. I 


I ! 


303 


122 

138 

155166 

. CD 

oo 

215 230 242 

272 

257 ^ I 284 .):_ 

317 

355 I 

1^0 

140 

' i 6 q 180 ' 

200 

220 240 

’ 2^0 ‘ 300 ' 

320 ’ 

’ 340 ' ^ ^ 


Abundance 


80 


60 


8? 


# 29 : COCAINE" 


182 


94 


40 



i 



i 1C 

i 

I 20 

42 


|, 

I 

55 68 

;; li 

ii- III 


id. I j■•:d '3 i 

Hiih liili. 

m/z-> 

40’ ' ’ eb’ 

sb 

100 


122 
I 135 


198 


214 


244 259 


272 


303 


34o 


684727 .D 


Tue Jun 28 08:07:34 2011 


Page 3 


Folk OIG PRR 049962 



































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2009\SYSTEM4\ll_27_09\684728.D 

ASD 

27 Nov 2009 15:03 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


CBS 

28 

DRUGS 

RTE 


iAbundance 

I j 

' sooooooj 

; 4000000| 
; 3000000i 

j 2000000^ 
! 1000000i 


3.26 


03 


TIC; 68472SXr 


[rime-> 2.66 2,60 3.6o 

3.50 ' 4.00 ‘ 450 5.6o 

iho ’ 6.66 

6.56 ’ 7.00 ' ' 7.50 8,00 's.bo ’ 9.00 9,50 j 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.264 

2584971 

27.48 

37.89 

4.031 

6821883 

72.52 

100.00 


684728 .D 


Tue Jun 28 08:07:37 2011 


Page 1 


Folk DIG PRR 049963 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684728.D 

ASD 

27 Nov 2009 15:03 


CBS 

28 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries 


PK# 


RT 


C:\DATABASE\SLI.L 
C : \ DATABASE \P]y[W_TOX2 . L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


3.26 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 


Abundance 


801 


60] 


40 ; 


20 ; 


73 


; 0;-,-l 

40 


1^8 


Averap'ofX243 to X3597nin.: 68“4mU f) 


204 

I 


101 

121 

E 

f 

[ 







^ 89 ^ 

|i i . 

I 

1 


176 







135 j 

1 160 

i 189 _ 

217 23:^45 

267 

355 

428: 

^0 ^100 

120 

140 ' 

160 

180 200 220 240 

260’ 280 ' 

300 320 340 360 

380 400 420 


iAbuhdance 


801 


#840'3'9: frnidazo[2;T-b]IFiiazole. '2.375r6‘4etraf>ydfO*6-pbeny!- 
204 

148 I 


60: 


40 i 


20i 


73 


101 


127 


51 


OU : 

mlz-> 40 


684728 .D 


S9 j. 


! i 




176 


189 11 


Yo ’ 80 ^l6o 1^S"l4o"~'i60 180 2^^^^ 240 260 280 300 320 340 3& 380 400 420 

Tue Jun 28 08:07:37 2011 Page 2 


Folk DIG PRR 049964 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2009\SYSTEM4\ll_27_09\684728.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 2^No^^^09 15:03 

Sample Name : 

Submitted by : CBS 
Vial Number : 28 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 4.03 C:\DATABASE\SLI,L 

COCAINE 000050-36-2 99 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684729.D 

ASD 

27 Nov 2009 15:17 


CBS 

29 

DRUGS 

RTE 


Abundance 
i 4000000^ 

I 30000001 


4j02 

I 

j 

i 


Trc; 6847my 


2000000 


1000000 


3,26 


I 


oi 


[r!me-> 2.00 ’ 2.60 3.00' 

' iso ’ 4.00 ’ 4.S0 ' ' 5.00 

5.^ 6.00 

' 6.50 ' ' 7.b6 ' 7.50 ’ ' 8.00 8.50 9.00 9.50 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.262 

1489766 

23.41 

30.56 

4.023 

4874127 

76.59 

100.00 


684729.D Tue Jun 28 08:07:41 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 049966 









Area Percent / Library Search Report 


Information from 

Data File: 



File Name : 

F:\Q4-2009\SYSTEM4\11 27 

09\684729.D 


Operator ; 

ASD 



Date Acquired : 

27 Nov 2009 15:17 



Sample Name : 




Submitted by : 

CBS 



Vial Number : 

29 



AcquisitionMeth: 

DRUGS 



Integrator : 

RTE 



Search Libraries 

: C;\DATABASE\SLI.L 

Minimum 

Quality: 90 


C:\DATABASE\PMW TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum 

Quality: 90 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 


3.26 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 


Abundance 


Avera’ge 6r3.240 to S.Wmih.: efi^TS-gro’ (-) 


51 M 89 


I 0 ■■ ■TV-'i-il-' *' ' ' V 

ln/z-> 40 60 80 

Abundance 


i H: : 176 I 

-160 I 188 ..239251 281 .. ^ ... 436: 

”140 ’ iip ’Tio 2^6 2 26 246 ' 2^0 280 30g 326 ’ '34^^ 380IMg 4^0 , 

.‘#84'03^: frTii^azbTZ,T-'6Illiiazd1e,7^5r^^^ .. ^ 

204 


mlz-y 40 " ^ 80 I00"l20 l40~”i60 '18O 200^ 22g' 24o 26o' '280 300 320 340 3^0 380 400 iio 

684729.D Tue Jun 28 08:07:41 2011 Page 2 


Tue Jun 28 08:07:41 2011 


Folk OIG PRR 049967 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684729.D 
ASD 

27 Nov 2009 15:17 


CBS 

29 

DRUGS 

RTF 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


4.02 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 


99 


Abundance 


8,2 


Average or3:9971o 4^ . 


801 
60 i 


182 


40; 


20 i 


I 42 


51 


67 


04 


105 

i 

I 


122 


198 


303 ! 


272 


208 221 230 242 259 


281 


, , ,, i 138146^^^ 

Wz-> 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


Abundance 


82 


1^20: COCAINE 


80 ! 


60 i 


40 


20 i 


51 


1 


68 


94 


105 




:^t44Vl-. 


122 


182 

i 


135 166 


198 


214222 


244 259 


272 


303 


40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


684729.D Tue Jun 28 08:07:42 2011 


Page 3 


Folk_OIG_PRR 049968 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684730.D 

ASD 

27 Nov 2009 15:31 


CBS 

30 

DRUGS 

RTF 


ftbundanc6 


i03 


T!CT‘6'83730.D 


i ; 

; 60 oooooi 

I 4000000 : 

I 

i 30000001 
: 20000001 
i iooooooi 

3.26 


[rime-> 2.66 ' 2.50 

'3.00 iso 4.00 ' 4 . 50 ’ ibo 

’ 5 , 50 ' 6.00 

6.50 7,60 7,50 ' 8.60 ' 8.50 9.00 9.50 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.264 

655106 

7.74 

8 .39 

4.031 

7803947 

92.26 

100.00 


684730,D Tue Jun 28 08:07:44 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 049969 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684730.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 27 Nov 2009 15:31 

Sample Name 
Submitted by : CBS 

Vial Number : 30 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


3.26 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole , 2,3,5,6-tet 006649-23-6 99 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 


[Sbundanci! 


80 


60 


40 


20 


73 


101 


121 




I 

51 ! ' 

: i: ! 


i 88 11 


148 


Average of 3.2431o 3.3B4 min.: 684730.D {-) 


204 


i . 176 

.135 160 ; 189 


218 235 256 281 


443 


Wi/z-> 40 60 80 100 120 140 160 l80 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 


Abundance 


80 i 


601 


40 = 


20 i 


51 


73 


101 


6a Jj: 


1^84I3i3Sr:lni[da^^^ 1 -‘bjtbiazble, 2,3,5,6-telrBhydro-6-pbeny^^^ 
204 

148 


127 


176 


189 


m/z-> 40 '^'^O^lOO l2o" i46""i60 180 '260^ 220 240 260 280 300 320 340 3OO 380 460 4^0 440 | 


684730.D 


Tue jun 28 08:07:45 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR 049970 































Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator ; 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Nuntber ; 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F;\Q4-2009\SYSTEM4\11 

ASD 

27 Nov 2009 15:31 


CBS 

30 

DRUGS 

RTE 


27 09\684730.D 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


4.03 C;\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 


99 


Abundance 


82 


Averageof 3.Si9'91o4.131 nUn.: 6847311.1)“(-) 


80, 


182 

i 


60 i 


40; 


20 


42 


,55 


94 


67 M 




^ '4o" "l6o^ 120 140 ' l60 ito 200 2^0 240 ' 260 ’ '280 360 


108 


122 


138 


152 166 


303 


198 


272 

215 230 244 260 I 288 


341 389 405 ; 

’ 340 " 360 380 400 I 


Abundance 


82 


#29: mCAW 


801 


60^ 


182 


40i 


94 


201 


684730 .D 


■ 55 68 ■ 

I ■ J ; ; i.j 

122 

i 108 j ^35 152 166 

1 

198 

214 

244 

272 

259 i 

303 


! 

0' ' 60 ‘ 60 

106 120 140 160 

1^0 

200 

220 

240 

260 280 

3tio 

320 340 

360 380 400 : 

.D 

Tue Jun 28 

08 

: 07 

:45 

2011 



Page 

3 


Folk_OIG_PRR 049971 













Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684731.D 

ASD 

27 Nov 2009 15:45 

BLANK 
CBS 
1 

DRUGS 

RTE 


Abundance .“ TfU:^B4731.0 


3500! 



iime-> ° 2.00 2.S0 3.00 3.50' 4.00 4.30 5.00 5.50 6.00 ' 6.50 ’ 7.00 7,50 8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


684731.D Tue Jun 28 08:07:49 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 049972 
























Area Percent / Ijibrary Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F;\Q4-2009\SYSTEM4\11__27_09\684732 .D 
ASD 

27 Nov 2009 15:59 


CBS 

32 

DRUGS 

RTE 


Abundance 
i 50000001 


4103 


Trc: mm2.D 


\ 4000000; 
i 30000001 


I ' 

! 2000000 ; 


1000000I 

i 


3.26 



[Time-> 2.00 2,50 3.00 

3.50 4.00 ' 4.50 5.00 

' 5.50 6.5o ' 

6.56 ' 7.00 7.50' ' 8.00 8.50 9.00 9.50 | 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.261 

535699 

7.62 

8.24 

4.028 

6498224 

92.38 

100.00 


684732.D Tue Jun 28 08:07:51 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR 049973 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684732.D 
ASD 

27 Nov 2009 15:59 


CBS 

32 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


3.26 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 


iAbun dance 


80 


60- 


40; 


20^ 


73 


101 


51 


89 


Qi. 


He, 1::?^, !■ 


121 

f 


Average of 3 "2“4151o 3.SB'Slriin.: 68473"ZD {-) 


148 


204 

i 


176 

^ ;h 160 [ 187 


220 248 265 282 


343 


399! 


|m/z-> "" ' l6o T20" 140^" 160' 180 20o" 2^6 240 260 21^0 300 320 340 360 380 

Abundance 

148 

80i 


1^039: lmidazo|^1-b]thia^e/2,3;5j6^leTraby6i^ 
204 


60^ 


Yn/z- 


401 


20? 


0, 


73 


101 


127 


51 


i S9 




116 


176 

169 ; 189 


;-> 40 6b ' ’so’ 160 ‘ 120 140 I60 ibo' 260 2io 240 260 280 300 320 340' 360 380 


684732 .D 


Tue Jun 28 08:07:52 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR 049974 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684732.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 27 Nov 2009 15:59 

Sample Name : 

Submitted by : CBS 
Vial Number : 32 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

2 

4.03 

C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 

000050-36-2 99 

Abundance 

1 1 

82 

Average of 37^96To 47155^ min .: '684732. D (-) 


I 80j 


182 

! 


60 i 


40^ 


i 105 


20 


42 


! .i 

68 ; i 


hi/z-> 40 


122 


^30 152 166 


198 


303 


272 


215 241254 


289 


327341 356 383 


e'o' a'o lOo ffi i 4 o 200 220 24 o 260 280 '300 'sio 340 36o 38o 4io 420 440 


451; 


'Abundance 


80 i 


8^ 

i 


#29:COCAME' 


60 i 


40 


20 1 '*2 


162 


105 


0 


55 68 i 


122 


198 


i i ! i -toe ^52166 i 

i ^ ,'1 I, J ^35 : j 214 244 259 


272 


303 


40 6(0 80 ^60" 1^0 140 i^O 180 200 220 240 260 280 300 sio 340 3^6 jfo 400 420 jtio j 

684732.D Tue Jun 28 08:07:53 2011 Page 3 


Folk OIG PRR 049975 

























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684733.D 

Operator : ASD 

Date Acquired ; 2^Nov2009^16:12 

Sample Name : 

Submitted by : CBS 
Vial Number : 33 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Abundance TfU:W4733.D 

j 6000000; 4 03 

I 5000000i 

: 4000000? 


3000000j 
20000001 


10000001 


frime-> 2.bo 2,60 3.00 3.50 4.bo 4.50 5.00 6.60_ 6.00 6.50 7.00 7.0o 8,00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


3.262 851462 9.74 11.01 
4.034 7735462 88.53 100.00 
4.182 150705 1.72 1.95 


684733.D Tue Jun 28 08:07:56 2011 


Page 1 


Folk DIG PRR 049976 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684733.D 

ASD 

27 Nov 2009 16:12 


CBS 

33 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


3.26 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 


AbundanGe 


Average of5T41 to 3,4t}5 min.: 68'4r:J3IJ(-) 

m 


80! 


204 


601 





73 





1 

101 

40 









1 121 

20 


51 

j i 89 

I, ■ 


! 

: 63 

! ! 

i ; 


41j 

i ; ! ; : 


Jimr i: 

0 


1, ,i 

, I , ...... 


rc\iz-> 

40 

60 

80 

100 12014C 

Abundance 




.■M4039': 

80 

1 




1 . 

60 





40 

j 


73 

101 

20i 



i 

127 


176 

158 I 187 215 


267 282 


331341 357 


204 


148 


51 63 ! 


117 i 


176 


.137 ;!i 158 


189 


)m/z-> 40 


- ii ii, ,iil ‘ i I vs/ _ , . ■ 

eb ' 8 o’ ' iob 120^ 140 ' leo ’ ibo 200 ’ 2^0 240 2& 2bo sbo 320 340' 


684733 .D 


Tue Jun 28 08:07:57 2011 


Page 2 


Folk DIG PRR 049977 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2009\SYSTEM4\ll_27_09\684733.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 27 Nov 2009 16:12 

Sample Name : 

Submitted by : CBS 
Vial Number : 33 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI,L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 
, C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

; 90 
: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

. 2 

4.03 

C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 

000050-36-2 

99 
































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684733.D 

ASD 

27 Nov 2009 16:12 


CBS 

33 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries; C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3 4.18 C:\DATABASE\NIST98.L 

Pyrene 
Pyrene 
Pyrene 


000129-00-0 47 
000129-00-0 , 43 
000129-00-0 40 


Abundance 


?5^ve]^of4.1Mto4Z 

2Q2 


80 - 


60 i 


40 i 


20 : 


Qi 




51 


103 


77 


116 


147 


174 


40 


64 y 

’T-f'i !■ 

60 


90 , 


^0 


I 129 

•i > ■ i h 

100 120 UT 


160 

160 


187 


219 243 266281 303317 341 355 


405 


449 i 


180 2 do ' 2 i 0 240 ’ 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 


Abundance 


imB279TPyrene 

202 


80! 

60 j 


40 J I 

20 | y 

\ \ SQ i 

I QpS 50 ; ; ^22135 150 174 

m/z-> ' ' 40 ' ’ 60 ' 8'0 ’ * 100 ’ 120 ' 140 160 180 ‘26O 220 24 g 260 280 300 320 340 ' 360 38 o‘ 400 420 440 


684733.D 


Tue Jun 28 08:07:59 2011 


Page 4 


Folk_OIG_PRR_049979 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684734.D 

ASD 

27 Nov 2009 16:26 


CBS 

34 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

I 6000000; 

; 5000000; 

: 40000001 

i i 

I 3000000 i 

i : 

i 20000001 

L ; 

i 1000000j 
o‘ 


3.26 


4|03 


TrCT’6W34.T)- 


4.19 


Time-> 2.00 ' 2.^6 ’ ' 3.6o' 3.50 4.00 4.50 5.i)0 ' 5.50 6.00 6.50 7.bo ' hSO 8.00 8.50 ”^^00^ 9,fe0 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


3.262 

802216 

9.06 

10.15 

4.034 

7902680 

89.28 

100.00 

4.187 

146568 

1.66 

1.85 


684734.D Tue Jun 28 08:08:02 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 049980 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F;\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684734.D 
ASD 

27 Nov 2009 16:26 

CBS 
34 

DRUGS 

RTF 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


library/ID 


CAS# 


Qual 


C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo [2,1-b] thiazole, 2,3,5,6--tet 006649-23-6 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 


Abundance 


of 3724010 


60} 73 


0 tV-T 4-1 


176 

162 I 191 ■ 221 


hi/z-> 40 "eb' isb ’l 6 o 1 ^ l 4 o 160 iao 200 220 240 260 260 300 320 340 360 380 400 420 440 480 480 


Aburicl'ance" 


1?H4G39T !rhjdazoI2,1 -bjfbiazoie, 2',3,5^B1elfahydrb*6'*^enyl- 
204 


i - .’i ..—.T-r' ..• 1 ■ ■ •.....■> r.....• = 

]n/2--> 40 "^"^0 ’ 'lOb i'ib 140 160 l8o' 200 22o 240 280 280 300 320 340 3& 380 46o 420 440 4^0 480 


684734.D 


Tue Jun 28 08:08:03 2011 


Page 2 


Folk DIG PRR 049981 





























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F;\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684734 .D 
ASD 

27 Nov 2009 16:26 


CBS 

34 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW^ T0X2.L 
C:\DATABASE\NISf98.L 


PK# RT 


»ibrary/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


4.03 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


Average or3:997 Id 4Wmin.: 684r3'4Xr(-) 
182 


94 

I 105 


;m/z-> 40 

Aburidai^ 


^ 67 i ; 5 162 hi z/z 

^ i,i : 135 ^ J: | 211222 239 256 : 289 ; 325 340 378! 

S) 80" ’ ^ioo^' 126 l4o 160 1& 260 220 240 2^0 280 360 320 340 3^0 


■ W: ■COCAINE' 


20 i 42 

' ! 55 68 

0 ! ■: .!,• 

nVz--> 40 60 

i 

'i ; 

i i 

i 122 

li: I I I 135 

152 100 : 

198 

214 244 

272 

259 [ 

303 

80 

100 120 Uo 

160 180 

260 

2 io 240 

260 280 

300 320 340 360 

684734 .D 


Tue Jun 

28 08:08 

: 03 

2011 


Page 3 


Folk OIG PRR 049982 

























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684734.D 

ASD 

27 Nov 2009 16:26 


CBS 

34 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
; 90 

PK# RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


4.19 C:\DATABASE\NIST98.L 
Fluoranthene 
Fluoranthene 
Pyrene 


000206-44-0 47 
000206-44-0 47 
000129-00-0 43 


Abundance 


80 


60 


40 


20 i 


m/z-> 

jSbundarice 

i 80 i 

60! 

f 

i 40| 

: 20i 


Averap^4.161 to 4:266^ mih.: 6B“4T34.D- (-; 

292 


76 


103 

j 

j 

: 116 


147 


.174 


Oi , 


63 T f 1 

i 129 







=M 158 

I 187 i 

. T-f i 

224 

, , 

_253 272283 303 317 

341 358 

385 


40 

40 6b 80 '160 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 I 


#f2B2B2;TluoTanthene 

202 


101 


88 


29 41 52 63 


75 


122 134 1 ^ 


'mlz-> 


684734.D 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 

Tue Jun 28 08:08:05 2011 Page 4 


Folk DIG PRR 049983 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684735.D 

Operator ; ASD 

Date Acquired : 27 Nov 2009 16:40 

Sample Name : 

Submitted by : CBS 
Vial Number : 35 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Itoiindance . TtC:M4735rD 

4 

; 4000000I 

I ! 

I 3000000! 

I 20000001 

' i ' 

I 

I 1000000! 


mme-^ 2.00 2.50 3.00 "o.SO 4.00 4.^0 5.00 5.50 ' 61)0 6.50 ^0 7.fe0^~8.00 8.50 9.00 9.M 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.026 

4683701 

100.00 

100,00 


684735.D Tue Jun 28 08:08:08 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 049984 


















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F;\Q4-2009\SYSTEM4\ll_27_09\684735.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 27 Nov 2009 16:40 

Sample Name : 

Submitted by : CBS 
Vial Number : 35 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 4.03 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 



FolkOIG PRR 049985 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F;\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684736.D 
ASD 

27 Nov 2009 16:54 


CBS 

36 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

j 6000000I 


5000000 

4000000 

3000000) 

I 

2000000 ) 
1000000i 


4i03 


3.27 


TrCT'68473'6Ty 


fTime-> 2.66 ' 2.fe6 3.66 ' 3.6o 4.00 4.bo 5.00 5.60 6.00 ’ 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50' 9.6o 9.66 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.267 

220124 

2.46 

2.53 

4.034 

8715457 

97.54 

100.00 


684736.D Tue Jun 28 08:08:12 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR 049986 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q4-2009\SYSTEM4\11_27__09\684736 .D 
ASD 

27 Nov 2009 16:54 


CBS 

36 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

Minimum Quality 

; 90 



C:\DATABASE\PMW T0X2.L 

Minimum Quality 

: 90 



C:\DATABASE\NIST98.L 



PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# ( 

Qual 

1 

3.27 

C:\DATABASE\NIST98.L 





Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3, 

5,6-tet 006649-23-6 

98 



Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3, 

5,6-tet 006649-23-6 

97 



Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3, 

5,6-tet 005036-02-2 

96 


Abundance 


80 


60! 


40 


201 45 


I 


0 .. 


“AWage ^3:246 to 3:378"1^:: (-) 

148 


204 


73 


101 


121 


60 

^ j-Jj, 


89 






i109 


130138 


157 166 


176 


191 


_ 


228 


251 


267 281 


40 60 60 70 80 9b 100 110 l20 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 260 

Abundance 


#8T039;'fm!dazd[2; 1 -bjlhiazore, 2;3^,¥-tetrabydrd-6-phenyl“ 

2p4 

148 


801 


60: 


40: 


73 


101 


20l 


3 

i 

! i 89 

1 1 ! 

; ■' 21 ' 

\\ 

i 

1 

51 63 

' , 1171 1 

176 i 

OL; 


fcl!?!,,!,: 


||J57 167.1.185. 


40' 50 60' 70 '80 90 100 HO 12o' ‘ido 140 150’ 160 170 l60 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 


684736.D Tue Jun 28 08:08:12 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR 049987 

























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684736.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 27Nov2009 16:54 

Sample Name : 

Submitted by : CBS 
Vial Number : 36 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT 


Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


4.03 C;\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


80i 


601 


40^ 


82 


AveTap or3."9'97 to 4M0 mK:M4rmjy (-) 
182 


94 


105 


20 i 


i 42 


55 


68 


122 

f 


303 


198 


155166 


272 


hi/z-> 40 


. . ...I, ,’’.^5. ujI 'T .4-. J.212^3 ^ 242253 ^ ;.289 j .. 383 | 

e'o sb ’ 100 lib ’ 140 ibo lab 206 ' 2io '24b 260 ' 260 sbo' 320 340 36o aeo i 


Abundance 

80j 

i 


] 

60i 


' 40' 


1 20: '*2 

1 i ^ 


i 1 1 

55 68 

j i. 

^ 0-. 

!m/z-> 40 

' 6 '0 


8? 

I 


■#29:Cl0irAME‘ 


182 


94 


105 


‘lA: 


122 


135 166 


198 


214 244 259 


272 


303 


684736 .D 


60 80 ' 100 120 140 160 IOO ' 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 

Tue Jun 28 08:08:13 2011 Page 3 


Folk OIG PRR 049988 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator ; 
Date Acquired ; 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684737.D 

ASD 

27 Nov 2009 17:08 

BLANK 
CBS 
1 

DRUGS 

RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


684737.D Tue Jun 28 08:08:16 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 049989 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684738.D 

ASD 

27 Nov 2009 17:21 

BLANK 
CBS 
1 

DRUGS 

RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


684738.D Tue Jun 28 08:08:19 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 049990 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684739.D 

ASD 

27 Nov 2009 17:35 

COCAINE STD 
CBS 
39 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

I 2000000I 

' 1500000i 
i 1000000I 


4|02 


TFC; 684739:0 


500000 


irime-> 2.00 2.50 3.00' 

3.50 4.00 4.50 5.00 

5.50 

6,00 _ 

6.50 ' 7.00 ' 7.50 8.00 ' 8.60 9.00 9.50 

Ret. Time 

Area 

Area 

% 

Ratio % 

4.020 

2047976 

100. 

00 

100.00 


684739.D 


Tue Jun 28 08:08:22 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_049991 























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F;\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684739.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 27 Nov 2009 17:35 

Sample Name : COCAINE STD 

Submitted by : CBS 

Vial Number : 39 

AcquisitionMeth: DRUG*S 

Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


1 4.02 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE . 


000050-36-2 99 


























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684740.D 

ASD 

27 Nov 2009 17:49 

BLANK 
CBS 
1 

DRUGS 

RTE 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


684740.D Tue Jun 28 08:08:25 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 049993 



















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684741.D 

ASD 

27 Nov 2009 18:03 


CBS 

41 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

: 5000000i 
I 

4000000) 
3000000 i 
2000000 ; 
1000000 ) 
0 ^ 


TIC; ew^icr 


3.26 


4i03 


;) 4.20 


[rinie--> 2,00 2.^0 3.00 i^O 4 .00 4.50 S.bo 5 .50 6.bo 6.50 7,00 7.50 8.bo ' 8,50 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


3.262 
4.029 
4.203 


603216 8.20 9.08 

6644068 90.29 100,00 

111470 1.51 1.68 


684741.D 


Tue Jun 28 08:08:29 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_049994 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684741.D 

ASD 

27 Nov 2009 18:03 


CBS 

41 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C;\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


1 3.26 

C:\DATABASE\NIST98.L 





Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6 -tet 

006649-23-6 

99 


Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

98 


Imidazo[2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

97 

Abundance 

I 

Average of 3:241 to 3.362 min.; ^4741.0" (-) 

148 



801 

204 





60; 


40 


20 i 


73 

i 101 


51 


121 

i 


176 


y 'p135Jh61 ,1 190 


231 251 267281 


342355 


429 461! 


hi/z-> 4 o [ eb' ' 8b i^^l 2 o""l 46 ""l 66 ’ ‘lao 206' '220' ’ 24 o 260’ 2^0 360 3^0 aio 3^6 380 400 ' 4 & 44 o 460 : 
jAbundance .. 


#8‘40‘3“9: lmldazoj2;i -b]thiazbfe, 5,6“4eTralTydF^ 
2p4 


80- 


60 


40: 


201 


148 

t 


73 


51 


Ot, J 


101 


127 


176 


189 


4b‘ ?o'^1^' 120’ ' 14 ^^ 266 220' 240 ’ 2P0 260 360' 320' 340 360' 380 400 ' 42 o' 440 460 ; 

684741.D Tue Jun 28 08:08:30 2011 Page 2 


Folk OIG PRR 049995 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684741.D 

Operator : ASD 

Date Acquired r 27 Nov 2009 18:03 

Sample Name : 

Submitted by : CBS 
Vial Number : 41 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qua 


2 4.03 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 



Folk OIG PRR 049996 























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Pile 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q4-2009\SYSTEM4\11_27__09\684741 .D 
ASD 

27 Nov 2009 18:03 


CBS 

41 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

Minimum 

Quality: 90 


C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

Minimum 

Quality: 90 


C:\DATABASE\NIST98.L 



PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


4.20 C;\DATABASE\NIST98.L 

Methyl 2-methylinden-3-on carboxyla 1000214-93-4 50 

Fluoranthene 000206-44-0 49 

Pyrene 000129-00-0 49 


Abundance 


Average of 4 , 16 ' 6 'Td 4.272 min .; 684741 .D' (-) 
202 


80: 


60 i 


40; 


103 


201 


44 


147 


63 


76 


89 


116 


174 


129 


Ourf-ri : i! , | i-ylWrTv!'! 


158 


187 


hi/z-> 40 50 60^70 eb 90 i’ooiibi2oiioi4oiioi6oito 
Abundance 


i 212 

4-iif 


246256 267 281 303 317327 339 


I 

80 ' 


60: 


.■# 83537 : Melbyl 2 -me 0 ^inden- 3 '‘Or! carbbxylaTe 

2Q2 


40 ; 


20 ; 


170 


115 


58 09 89 101 


. . i . j I , [ I = ili 

O'T = ! ■ ■ . i,t-- i-j*; ; I'! 


143 
131 I 


159 


HVI 


187 


hi/z-> 40 50 6b 70 80 90 100110l201301401501601701801902b02102202302402602602702802903003l0320330340 


684741.D 


Tue Jun 28 08:08:32 2011 


Page 4 


Folk_OIG_PRR 049997 




















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684742.D 

ASD 

27 Nov 2009 18:17 


CBS 

42 

DRUGS 

RTE 


Abundance TIC: 684T42U 

: 4 03 

: 5000000 

£ 

I 4000000; 

I aooooooi I 

• ii 

I 2000000 il 

: ii 

I 1000000 ; i! 


3.26 


|Tfme-> 2.00 ' 2.^ 

3.66 3.50 4 . 60 ' ^50 5.66 

; 5,50 6.00 

6.50 7,66 ' 7,50 ' 8.00 8.50 9.60 9.50 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.264 

523751 

8.09 

8.80 

4.030 

5950698 

91.91 

100.00 


684742.D Tue Jun 28 08:08:35 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 049998 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684742.D 
ASD 

27 Nov 2009 18:17 


CBS 

42 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


3.26 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 99 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 96 


j^Bundance 


148 


Average of 3.2’421o 3.443 friin : D (-) 


80; 


60: 


40] 


20 


51 


73 


101 


89 


204 


121 


176 

134 , j, 160 ! 188 j 


252 267 281 


339 357 


415: 


'm/z--> 4b 6?” 80 IbO 


' 1^6 ''"i40^ 160 1:§0 ’260 226 240 ' 2 ^ 0 ' 2 bo 366 ' 320 ' ’ 340 ’ 360 ' 380 ' 4b0 ' ' 


Abundance 


80! 


601 


#84039: Imidazbp.l-bjlhiazole. 2,3,5,’6-talrahydro-6'-pHenyf- 
204 

148 


i 40 

1 


73 101 




i 20 


; , 127 





51 

h 89 i, M 

i : 1 j ,! I i 

176 i: 





i:..i ' ,t 116' 

,:li _ 1 189 il 



U 

4b ' ’ 60 

"^0 ' 160 126 

140 " 160 1^6 ' ’ 260 220 

240 260 

280 3 OO 3:^0 34o 360 380 400 

684742 .D 

Tue 

Jun 28 08:08:35 

2011 

Page 2 


Folk_OIG_PRR_049999 



















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684742.D 

ASD 

27 Nov 2009 18;17 


CBS 

42 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

PK# 

RT 

Library/ID 

CAS# 

Qual 

2 

4.03 

C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 

000050-36-2 

99 


Abundance 

8 ? 

.. Average of‘3-999^ to 4:0'46 m^ . : 68474211 (-) 

I 80i 

i ; 

i 


182 

1 ; 

1 60; 

; [ 

j 

1 


- 

40\ 

lO 

O. 

_: 

o> 




20 ! 


0^ 


42 


51 


4iri 


68 




122 


135143 


198 

I 206215223 233 242 252260 


303 


272 


288 


im/ 2 -> 40 S'O eb 70 80 9‘0 100 110 120 lOo 140 150 160 170 180 190 20O 210 220 230 240 250 260 2l0 280 290 300 


Abunclance ’ 

i j 

! so 

j 6o; 





182 

j 



40; 


94 


105 


20: 


42 


51 


68 


122 


:.:,114. 


135 


152 


166 

, J ■ 


198 


214222 


244 259 


272 


303 


mIz-> 40 50 60 70 80 90 l 6 o 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 


684742.D Tue Jun 28 08:08:36 2011 Page 3 


Folk OIG PRR 050000 





















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F; \Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684743.D 
ASD 

27 Nov 2009 18:31 


CBS 

43 

DRUGS 

RTE 


^un dance 
; 5000000^ 


03 


TrC:B8474'3Tr 


i 4000000: 
, 3000000; 

i 2000000I 
i 1000000I 


I r ■ , : -T 

2.00 2,50 

3.00 3.50' 4.00 ' 4.30 5.00 

5.50 6.6 o 

6 .ko 7.00 7,50 8.00 8.bo 9.00 9.50 ■ 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.261 

757890 

9.39 

10.36 

4.033 

7315695 

90.61 

100.00 


684743.D Tue Jun 28 08:08:39 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR 050001 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684743.D 
ASD 

27 Nov 2009 18:31 


CBS 

43 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries; 


C:\DATABASE\SLI.L 
C:\DATABASE\PMW_T0X2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# 

RT 

Library/ID 


CAS# 

Qual 

1 

3.26 

C:\DATABASE\NIST98.L 






Imidazo [2,1-b]thiazole, 

2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

99 



Imidazo[2,l-b]thiazole. 

2,3,5,6 -tet 

006649-23-6 

98 



Imidazo[2,1-b]thiazole. 

2,3,5,6“tet 

006649-23-6 

97 


Abundance 


80' 


60 


40- 


20 ] 


73 


51 


148 


Average 3^^^^ 


204 


101 


121 

i 


M 88 


176 

^'135 I 161 : 189 


222 


267281 


328 355 383 


429 


471 


Wz-> 40 e'o’ o'o'^ioo' i40^1^0 TOo' 200"'2^0 240 260 2^0 300 3^0 340 30o 380 400 420 440 460 


Abundance 


80 i 


■W4W9: fmidazd|2]T-b]thiaz6le, 2,3'53-tefraHydrb^^^^^^ 
2Q4 

148 i 


60! 


40 i 


20i 


73 


i 51 
i i 


101 




127 


178 


189 II 


;m/z-> 4o' ' 60 " 80 ' 106 1?o" Uo 'ieo 180 260 220’ 240' 260 iso' 30o' 320 340 360 380 4(io 4^0 440 460 

684743.D Tue Jun 28 08:08:40 2011 Page 2 


Folk OIG PRR 050002 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F;\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684743.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 2^7 Nov 2009 18:31 

Sample Name : 

Submitted by : CBS 
Vial Number : 43 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW__TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98,L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 4.03 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 




























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q 4 - 2009 \SySTEM 4 \ll_ 27 _ 09 \ 684744 .D 
ASD 

27 Nov 2009 18:45 


CBS 

44 

DRUGS 

RTE 


‘Abundance 
! 60000001 

‘ 5000000; 

: i 

: 40000001 
; 3000000: 

I 2000000; 

• 1000000 ! 


03 


TFUrm'4744;0' 


3.26 

1 


lime--> 2.00 2.50 3.bo 

' 3.bo ' 4.06 4.5o ' 5.00 

450 6.00 

6.5o 7.00 7.50 S.bo 8,50 9.bo ' 9.50 i 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.259 

719150 

8.96 

9.85 

4.031 

7303289 

91.04 

100.00 


684744.D Tue Jun 28 08:08:43 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_050004 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684744.D 

ASD 

27 Nov 2009 18:45 


CBS 
44 

DRUGS 

RTE 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
; 90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


3.26 C;\DATABASE\NIST98.L 





Imidazo[2,1-b]thiazole , 2,3,5,6-tet 006649-23-6 

98 




Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 

97 




Imidazo [2,1-b] thiazole, 2,3,'5,6-tet 006649-23-6 

97 

jAbundance 



Average of 3.238 to 3.354 rriin.: 684744D {-) 

148 


80 




204 

I 

1 

i 60 


73 

101 



■ 

; 

40 



121 


' 


20 

51 

i i : i 

.. 

00 : 


176 



1 ol 

C I, 


161 i 189 1 

250263 281 328342 

^ ^ 475 


4o'' e'd 

' a'o i66 

'126 'i46 

160 160 260 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 

460 i 








Abundance 

1 




#84039: imtdazo[2,1-bjihiazole, 2,3,5,6-tetrahydfo-6-phenyl- 
204 

■ 




148 



80 







60 





■ 

I 

40i 

i 


101 





t i 

1 20{ 

51 

; i 

1 i 

M , !i 
. i ah 

127 

176 




iTi/z-> 'lid^'Uo ieo ied 260 220 24 o ^ 320 3^0 ado ado '460 '450 '440 460' 

684744.D Tue Jun 28 08:08:44 2011 Page 2 


Folk OIG PRR 050005 























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2009\SYSTEM4\ll_27_09\684744.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 271Jov 200^^ 18 : 45 

Sample Name : 

Submitted by : CBS 
Vial Number : 44 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 4.03 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 



Folk OIG PRR 050006 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name : F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684745.D 

ASD 

27 Nov 2009 18:58 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


CBS 

45 

DRUGS 

RTE 


Abundance 

i 

1 4000000 i 


4103 


TrC;’BB4745.n 


3000000! 


I 2000000; 


1000000 


2.00 2.60 

' 3.bo 3.50 ^ 4.00 ' ' 4.50 5.00 

5.50 

6,00 ' 

6.50 ' 7.00 7.S6 8.00 ' ' 8.50 9.00 ’ 9.50 ' ' : 

Ret . Time 

Area 

Area 

o. 

*0 

Ratio % 

4.027 

5101211 

100 . 

00 

100.00 


684745 .D 


Tue Jun 28 08:08:47 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_050007 












Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number ; 
AcquisitionMeth: 
Integrator 


Data File: 

F: \Q4-2009\SYSTEM4\ai__27_0 9\68474 5.D 
ASD 

2|^Jo^ 2009 18:58 

CBS 

45 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW__TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 4.03 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 


iAbundance 


80! 


60; 


000050-36-2 99 


8? 


Average of 3.0Wto 4.1651oln.: '684745.D f) 


182 


f 40\ 


■ 105 


20if 


\r)/z-> ^ 40 ' So 100 120 140 1^6 l5o ' 2 O 6 220 240 2^o’ 2^o' dOQ 320^340 360 380 400^ 42o 440 46C 


I, 68 


122 


J 138^^2166 


198 


303 


272 


223237 253 I 288 i, 327341 358 


479 i 


460 


'Aburidance 


80: 


82 


^rcocmE 


182 


60! 

40l 

20142 


105 


I : 


68 


I 0^ ''-4 . V'/ ■ J .J.,.. , J..^..'7.,77?, . . ..i:..,... 7 ..™.., 

'mlz-> 40 "So’^^0' 160' 126 iio '160' \Fo ’260 2^0 240 260' 206 300 320 340 3^0 380 46o 420 440 460 


122 ; 198 

•I, ,J 13872166 i j 214 244 


272 


303 


684745.D 


Tue Jun 28 08:08:48 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR 050008 

































Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name 
Operator : 

Date Acquired : 

Sample Name : 

Submitted by : 

Vial Number : 

AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684746.D 

ASD 

27 Nov 2009 19:12 

BLANK 
CBS 
1 

DRUGS 

RTE 


Abundance ’TIC: 684746.D" 

EfiAO i I 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


684746.D Tue Jun 28 08:08:51 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 050009 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684747.D 

Operator : ASD 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 47 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


27 Nov 2009 19:26 



Abundance 

i 6000000i 


i 5000000 I 
i 4000000] 

I oooooooi 
] 2000000 ; 
^ lOOOOOOi 

I 


3.26 


03 


J\C:~m747:U 


2.00 2.50 3.50 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7,50 8.00 8.50 9.00 9.60 


i 

1 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 


3.265 

2979476 

27.99 

38.88 


4.032 

7663916 

72.01 

100.00 



684747,D 


Tue Jun 28 08:08:55 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 050010 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F;\Q4-2009\SYSTEM4\ll_27_09\684747.D 

Operator : ASD 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 47 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


27 Nov 2009 19:26 


CBS 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW T0X2.L 

C:\DATABASE\NIST98,L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


1 

3 . 

26 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 

006649-23-6 

006649-23-6 

006649-23-6 

98 

97 

97 

Abiindance 


.... Average Of 3:Z44To"3:3T6 r^^ Wmra (-).. 

148 

i 

. 

.] 

i SO 



f 

204 

: j 



! 60 


73 ' 

I 101 : : 



1 40 


f 

\ 

1 

; i 

121 j [ 


1 

i 20 

! 

0 

51 

I f 

' i ■ ■ ! ‘ ' 

f 1 

J M j 3 

? ; i 176 1 

134 , M61 M89 A 246 267281 328341 


461 ! 

^/z-> 

40 ' OO 

sb '160 126 'i4o"l0o‘ 'lOo' 260' 2^0 24o' 260 2^0 300 32o' -340 

360’ 380 466 42o 440 

460 I 

Abundance 

. 

. 

§SM39: Tm!cJazo[2,l-'bjfhiazole, 2,3,5r6-!eTf^fiydrb-6-pbeny^ 
2p4 



80 



148 

i i 

I ! 


; 

60 

1 



I '■ 

i I 

I I 



\ 4o; 

1 1 


! : 

i i 

101 1 



1 20i 


1 i 

127 : 



: i 

51 

I ! 


i M- 176 

Ai ! 189 i 




40 " 60 

'80 100 126' 140 160 180 26o_ 220 240 260 280_ 360 32p 340 

360 380' 400 ’420 440 

4601 

684747 .D 


Tue Jun 28 08:08:56 2011 

Page 2 



Folk_OIG_PRR_050011 












































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name ; F:\Q4-2009\SYSTEM4\ll_27_09\684747.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 19:26 

Sample Name : 

Submitted by : CBS 

Vial Number : 47 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# RT Library/ID CAS# Qual 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 










































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2009\SySTEM4\ll_27_09\684748.D 

ASD 

27 Nov 2009 19:40 


Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


CBS 
48 

DRUGS 

RTE 


4103 


TIC: 68474“8:o 


i 5000000! 

i 

! 4000000! 

I 3000000' 

I 2000000 

1000000i 


3.27 


[rfme-> 2.60 2.50 3.66' 

3,50 06 4.50 ' 5.00 

5.^6 6.00 

^6,50 ' 7.00 7.b0 8.00 4.50 91)0 9.^ ' J 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.267 

2941746 

28.97 

40.78 

4.034 

7213796 

71.03 

100.00 


684748 .D 


Tue Jun 28 08:08:59 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_050013 


















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684748.D 

Operator : ASD 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number ; 48 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


27 Nov 20 



19:40 


CBS 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\MIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

PK# RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


1 3.27 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 


Abundance' 


148 


Averse of 3:24Cno 3:40'4 


80 i 


204 


60 i 


40 i 


20 


0-, 


73 


51 


101 

i 


I !i! 


121 




176 

JL ; 190 


241 266281 303 


341355 


403 


'm^-> 4b 7^ ^ 140 160 1& 200 2^0 240 260 2& 36o 320 340 360 360 4(!)0 420 440 


463 4821 
460 460 ^ 


Abundance 


80; 


601 


^4^'9yTmidazol2/I-l^jjlblazoleV^, 375,6Te ifab^ro-6^ph 
204 

148 


401 


20 


73 


51 


101 


0 -■ j =■ n 


87 


127 


176 


rr\f-^:> 40 60 8'0 100 120 140 160 I60 260 220 240 260 260 300 320 340 360 380 4b0 420 440 460 460 


684748.D Tue Jun 28 08:09:01 2011 Page 2 


i 




Folk OIG_PRR_050014 







































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684748.D 

ASD 

27 Nov 2009 19:40 


CBS 

48 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: 


PK# RT 


C:\DATABASE\SLI.L 
C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C;\DATABASE\NIST98.L 


Library/ID 


Minimum Quality; 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


iAbunciance 


80 i 


60; 


4.03 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


82 


Average of 3.¥96 toq.WQlnln.: 6W46.tr{-) 


182 


000050-36-2 


99 


40 i 


94 


20^ ^ •: 

; J j M 

' M 68 ' 

; 0‘ i'‘ -1 ‘ 'i''‘ 

II 

i ! 122 

; M08 [ 

,'j.L.. 

135 

152 166 1 

198 

215 228 242 

303 

272 ! 

_258 i _ _ _^8 i . 

341 

390 403 

'40 ’ ' 6b 8b ‘ 

160' 120 

140 

160 _ 1^ 

260 2^^ ' 2W 

‘ 2&' 2b0 300 Sio 

' 340 ^ 360 ’ 

380 '400 

Abundance 



. 

^29:TraCAlME 





8? 


80j 

j 

60| 

i 

40l 

20^ 


182 

i 


94 


42 


;! I 


122 


198 


303 


; i ■ 55 68 : 108 3 152 166 ^ 272 

; Qj i 3f ^ J | ^ 214- 244 259 j 

hi/z-> 40 60 80 'lOO 120 140 160 180 260 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 


684748.D 


Tue Jun 28 08:09:01 2011 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_050015 
































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2009\SYSTEM4\ll_27_09\684749.D 

Operator : ASD 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 49 

AcquisitionMeth; DRUGS 
Integrator : RTE 



/Abundance 


. “TIC: 6M740.es i 

5000000 


4 

i 

I 

4000000 



: I 

3000000 



! [ 

j 

3.26 


2000000 




i 10000001 



j 

f 0' 


I 

i 



2.00 ’ 2.50 3.00 

3.60 4.66 4.50 5.66 ' 5.50 6.00 6.50 7.66 7.50 8.66 8.50 ' 9.00 9.50 ; ’ 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.261 

2802307 

33.07 

49.40 

4.028 

5672705 

66.93 

100.00 


684749.D Tue Jun 28 08:09:04 2011 Page 1 


Folk OIG PRR_050016 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684749.D 

ASD 

27 Nov 2009 19:54 


CBS 

49 

DRUGS 

RTF 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3.26 


C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 


98 

97 

97 


Abundance 


80: 


148 


"Average 6rX2T0 to 3T3”9'4 {-) 


204 


60 i 


40! 


73 


101 


121 


20 


I 51 


i I 89 


0^: 

jn/z--> 40 

Abundance 


80 


ll; I li 160 


176 


188 


249 267 281 


311 333 


?0 ^0 ' fto 266” 226 240 260 260 300 sio 3<io 360 30O' 400' 4^0 


429 ^ 


W4639: nrildazop, l^bJIiTiazbie, ■2;T3.8-te!i^ydro*^-phenyF 
204 

148 


60 i 


401 


20 ’ 


73 


101 


51 


; 89 


127 

I I 




116 : 


176 


189 


’m/z--> 4 b 6b 8b 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 


684749.D 


Tue Jun 28 08:09:06 2011 


Page 


Folk OIG PRR 050017 


























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


Pile Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684749.D 

ASD 

27 Nov 2009 19:54 


49 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries 


C:\DATABASE\SLI.L 
C : \DATABASE\PMW__TOX2 . L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# 


RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


4.03 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


80 i 




Avefage ^3:9'97 to 4.044 'twn::M4749Ty (-) 


182 


601 


401 


94 


105 


20 


; 42 


55 


67 j iii 


^'40^5^6^ "tIo g'()^00110l2o'l3()l4bli0l6bl70l80’l^b2602i02202dd24O25d2^b2>028O2^b3 I 


122 

135 146 ^^^”^^^ 


! 198 


303 


272 


208 221 242 253 


266 


341 


Abundance 


801 


82 


60 i 

} 

i 

401 


¥2g:"COCATNE 


182 


94 


105 


20 


; 42 

) 


55 68 


272 


303 


Hi ^ .CO 

i ni -i" -iU 244 259 ■ 

m/z-> 40 50 60 70 80 90 1001101201301401501601701801902002-102202^0240250260270280290300310320330340 : 


684749,D 


Tue Jun 28 08:09:06 2011 


Page 3 


Folk OIG PRR 050018 































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684750.D 

ASD 

27 Nov 2009 20:08 


50 

DRUGS 

RTE 


|Abundance 

' 6000000j 

I 

j 50000001 
I 40000001 
; 30000001 

j 

2000000 ! 
IOOOOOOI 


3.27 


03 


TfC: 68475im 


|rime-> ZOO 2.50 

3.bo aio 4.60 4.50 6,00 

' 5.50 6.00 ' 

6.50 7.06 ’ 7.50 8.06 8.50 9.00 9.50 ' ! 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.266 

3445331 

29.16 

41.16 

4.033 

8370295 

70.84 

100.00 


684750.D 


Tue Jun 28 08:09:09 2011 


Page 1 


Folk OIG PRR 050019 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2009\SYSTEM4\11__27_09\684750.D 

Operator : ASD 

Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 50 

AcquisitionMeth; DRUGS 
Integrator : RTE 


27 Nov 2009 20:08 



Search 

Libraries; C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality 
Minimum Quality 

: 90 
: 90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


Abundance 


80^ 


60 i 


40 i 


3.27 


73 


C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 


101 


121 


1-18 


Average ofX2"4"0 to MT!5’fnin.: W4750!D 


204 

J 


20^ 


51 


89 11 

i. 


i 




a 176 
135 ji 159 : 187 


217 


253 282 


325337 356 


hi/z-> 40 60 80 100 150 140 160 16(^260 2^0 240 260 280 300 320 340 360 

Abundance 


403 I 
380 400 i 


■W84'039': radazd[2'T-'bllBiiazoIe. Y,3,5,6-i[e!rahydro-B'-p^ 
2^4 


80 i 


60: 


401 


20 i 


148 

! 


73 


101 


127 


51 

0.. 


89 

i n 


116 


176 

f! 159 ; 189 il 


'mfz- 


> 40 ' 60 ^0 ibo 1^6" 140' 160 180 ' 260 2^0 240' 260 ' 280 300 ’ Sio 340 360 360 ' 400 j 


684750.D 


Tue Jun 28 08:09:10 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR 050020 



























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : F:\Q4-2009\SYSTEM4\11__27_09\684750.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 27No^^^0^^ 20:08 

Sample Name : 

Submitted by : CBS 
Vial Number : 50 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 


Search Libraries: 


PK# RT 


C:\DATABASE\SLI.L 
C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98,L 


Library/ID 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


4.03 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 

^2 

80i 

i ; 

i 

60; 

i 

! 

4o; 

i i 

i 

I ;i 

i 20i ‘‘p 

i ! i 

i • 

; :i 

55 68 1 

; Q j.. -/if , 

M . o'i 

'fX\/z-> 40 

' 8^ 

Abundance 

82 


Av^Sage or3:S96To 4:04fflNn.: W4750T1(0 
182 


122 


303 


198 


272 


242 2 56. i. 283 j 318.341 356^ 

Too"”® 180’ 200 '2^^ 280 300 '3^ 360 

. ui^rcocAim . 


465) 


80: 


601 


40 i 


20^42 


182 


I l' ' 


105 


272 

i 214 244 259 ; 


303 


55 Kfl : ^ ■^22 i 198 

m/z-> 40 ' 60 "id 160 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 3^0 340 360 380 400 420 440 4^0 


684750 .D 


Tue Jun 28 08:09:10 2011 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_050021 






























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\ll_27_09\684751.D 
ASD 

27 Nov 2 009 20:22 


CBS 

51 

DRUGS 

RTE 


iAbundance 

. ... j 


4 

03 j 

4000000 


: 

3000000 

^ ! 


1 ; 1 

1 i 

2000000 j 


• ■ i 


3.26 

i • i 


1000000i 


ot 


2.00 2.50 

ibo ' * 3.50 4.00 * ' 4.50 * 5.00 

5.8o 6.00 

6,50 7.00 7.50 ' ' 8.00 8.50 9.00 9.50 ' ’ i 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.259 

1815677 

26.84 

36.68 

4.026 

4949813 

73.16 

100.00 


684751.D Tue Jun 28 08:09:13 2011 Page 1 

Folk OIG PRR_050022 



























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe t h 
Integrator 


F: \Q4~2009\SYSTEM4\11__27_09\684751 .D 
ASD 

27 Nov 2009 20:22 


CBS 
51 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: 


PK# RT 


C:\DATABASE\SLI.L 
C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 

Library/ID 


Minimum Quality; 90 
Minimum Quality: 90 


CAS# 


Qual 


3.26 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 99 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 


^undan^ 


80 i 


Average ^,2431o : 6'84751 ,D (-) 

148 


204 


60 i 

40 i 
201 


73 


101 


121 


51 89 

141 i 


‘ ‘ - • 176 


0- 


240 266 281 


326 


4b 6'0 Sb 100 120 140 160 180 2^0 220 240 260 aS) 300 320 340 

Abundance. 


355 


1?B4'039nmida^2,1 -^]ffiiazdle, 2‘3;5;64efrahydro-6‘-pl1enyr- 

204 


80! 


60 i 


40: 


20 i 


148 

i 


73 


101 


51 63 


89 


117 


127 

j i 


176 


,137 :i 158 


189 


ni/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 


684751 .D 


Tue Jun 28 08:09:14 2011 


Page 2 


Folk_01G_PRR_050023 


































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2 00 9\SYSTEM4\11_2 7_ 09\684751.D 
ASD 

27 Nov 2009 20:22 


CBS 

51 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality; 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2 4.03 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


80 i 


60 i 


40 


20 


0 


42 


8? 


106 


68 


122 


Average^3.W41o 4.13”2 min.: 684751 .D (-)' 


182 


135152166 


198 


303 


272 


L 2 M 230244 259 I 288 ; 317 333 355 


405 429 


Wz-> 40 
Abunda'nce 


479: 


60 ' 8b ' IOO 120 140 160 ’ia0 2b0^ iiO 240 26b 280 300 320 340 360 3^0 400 420 440 460 ' : 




I 80 i 


60 i 


40-' 


2o1^2 


0 


105 


68 


j 122 


182 


13^152166 


198 


214 244 


272 


303 


:m/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 


684751.D 


Tue Jun 28 08:09:15 2011 


Page 3 


Folk OIG PRR 050024 



























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F: \Q4-2009\SYSTEiyi4\ll_27_09\684752 .D 
ASD 

27 Nov 2009 20:36 

BLANK 
CBS 
1 

DRUGS 

RTE 


Abundance'.TI'C; T3F475ZT) 

doooi 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


684752.D Tue Jun 28 08:09:17 2011 Page 1 


Folk_OIG_PRR_050025 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684753.D 

ASD 

27 Nov 2009 20:50 



iS 
53 

DRUGS 

RTE 


Ji\bundarice .. TTC:'684733.0' 

: 50000001 

/ i 

i I 

j 4000000! I 

■ i i- 

i i ) 

: 30000 om i 

^ i 

: 2000000 ; 1 

i ! i i 

i ' ! i P 

i 1000000 i I 1; 


Tfme-> 2.00 ' 2.50 ’ 

' 3.00 ’ ' 3.50 4.00 4.50 5.00 

5.50 6.00' 

6.50 7.00 7.50 ' 8.00 8.50 aOO 9.50 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

3.264 

2383936 

28.25 

39.37 

4.026 

6054700 

71.75 

100.00 


684753.D Tue Jun 28 08:09:21 2011 


Page 1 


Folk OIG_PRR_050026 


























Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth; 
Integrator : 


Data Pile: 

F: \Q4-2009\SYSTEM4\11__27_0 9\684753 .D 
ASD 

27 Nov 2009 20:50 

CBS 

53 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\PMW_T0X2.L Minimum Quality: 90 

C:\DATABASE\NIST98.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3.26 C:\DATABASE\NIST98.L 

Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 99 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 
Imidazo[2,1-b] thiazole, 2,3,5,6-tet 006649-23-6 97 


Abundance 


80 


60 


40! 


201 


Oi 


73 


148 


Average ot 3,23816^3,397 rriin684753'D'(-) 


204 


101 


121 


61 ’ i , 


i 1 ^ 1 

M i 1 





• ! ; ; [ j 

:i '■ 86 , 

V-:-T r-f— r-r-T“-t'rn-t'-t' 1 'T 

I; 

ill li 176 h 





, i:: 161 i 189 ,i 

252 

282 303 

342355 

429 447; 


m/z-> 40 60 80 lOO 120 140 160 ito 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 j 


Abundance 


80 i 


#84039: lnTrda^2", 14)]lbiazoTe, '2',3,6;B4e1r^ycfTO^-pfie^ 
204 

148 


60i 


40 : 


20 


73 


101 


127 


51 


0 : , J,v.- 


88 


176 


189 


jm/z-> 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 30O 320 340 360 380 400 420 440 


684753.D 


Tue Jun 28 08:09:22 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR 050027 



































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


P:\Q4~2009\SYSTEM4\11_27_09\684753.D 

ASD 

27 Nov 2009 20:50 



53 

DRUGS 

RTF 


Search 

Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW TOX2.L 

C:\DATABASE\NIST98.L 

Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 

PK# 

RT Library/ID 

CAS# Qual 

2 

4.03 C:\DATABASE\SLI.L 

COCAINE 

000050-36-2 99 

iAburidance 

...Average 6r3T994 To iiOTTmin::' 

8^ 

{ 

80^ 

i , 182 


1 60j 

i , 

■ i 94 , i 

i 


40; 


20; ; 

i ! 

: « 

I ■! 

6 8 1 ' 


•iv-l f,;L, 1 

Vn/z--> 40 00 " 80 

Abundance 

82 

80! 


60i 

i 

, 

; 401 

i 

i 20: '12 

i \, 


i 1 I 


>1 ! 122 i 

if 108 ! ii;<i ! 

: ij. ,i 135 ,'i 168 7 


198 


272 


215228 242 258 


303 

I 

257, 341. _,380. 

^0 ’360 ’320 '34b 360 3^6 400 


429; 
420 ^ 


WrCO'CAlRE 


; 0v..4 

'm/z-.> 40 


94 

i 


55 68i^ !' 108'f ^35 152 166 


182 

i 

f 

1 


198 


272 


303 


.. .^ ....214 . 244 259 ..... 

60 ^ SS 160 120 *140 160 -i 80 200 220 240 260 280 300 320 340 360' 380 400 


420 


684753.D 


Tue Jun 28 08:09:23 2011 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_050028 

































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684754.D 

ASD 

27 Nov 2009 21:03 

BLANK 

1 

DRUGS 

RTE 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


684754.D Tue Jun 28 08:09:26 2011 Page 1 


Folk OIG PRR_050029 




























Area Percent / Library Search Report 


Information from 
Pile.Name : 
Operator : 
Date Acquired : 
Sample Name ; 
Submitted by : 
Vial Number : 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684755.D 

ASD 

27 Nov 2009 21:17 

BLANK 

1 

DRUGS 

RTE 



Ret. Time Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


684755.D 


Tue Jun 28 08:09:28 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_050030 























Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F;\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684756.D 
ASD 

27 Nov 2009 21:31 

COCAINE STD 

56 

DRUGS 

RTE 


!SSunFan^ . “ ^ ^ ... ^ ." TiCTBM755:0“." " .. ' ^ 

' j 4J02 

1 2000000’ i 

; I 

; ! I i 

^ 1500000; i I 

I I i : I 

I ioooooo| ^ 

500000. j 


2.60 ' 2 M 

' 3.60 ' 3 . 56 ' 4 . 06 ' 4.50 ’s.bo 

5.50 e.bo' 

6.50' 7.06 7.60 S.bb 8.50' ' 9.00 '9.50 1 

Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.018 

2114197 

100.00 

100.00 


684756.D Tue Jun 28 08;09:31 2011 ' Page 1 


Folk_OIG_PRR_050031 































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


F;\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684756.D 
ASD 

27 Nov 2009 21:31 

COCAINE STD 

56 

DRUGS 

RTE 


Search Libraries: C:\DATABASE\SLI.L 

C:\DATABASE\PMW_TOX2.L 
C:\DATABASE\NIST98.L 


Minimum Quality: 90 
Minimum Quality: 90 


PK# RT 


Library/ID 


CAS# 


Qual 


4.02 C:\DATABASE\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


Average of 3799710 4.1Y9 rimh.: W475Bn3 (-) 


I 7 55 68 : l' ' ^52 : 198 2^2 | 

ol7.iUi ^ . 7 , 231,244 259 i 289 i, 329.406 ^ ^ 453 

m/z-> 4¥' "6b'~'T0 1(50’ iI6740 ibo' 180 ’206""2^0 746' '260 266' 300 320' 340 360 380 ’466’ '420 446' 


Abundance 


■i2grcocrAiNE 


4o; 


j 105 




1 20l '12 

; j 

i J 

' . 1 

: 1 . ■ i 




1 . i i 

1 i-. 

1 1 

55 68 ' 

^ j.. ' ' 

i* 122 

135 ’'^^188 

198 

J 214 

272 

244 259 ■ 

303 

ini/z«-> 40 


’lOo"" 120 'l4o' l66 180' 

200 220 

240 260 280 

366_^’36o 340_ 


684756.D 


Tue Jun 28 08:09:32 2011 


Page 2 


Folk OIG PRR 050032 








































Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name ; F:\Q4-2009\SYSTEM4\11_27_09\684757.D 

Operator : ASD 

Date Acquired : 27 Nov 2009 21:45 

Sample Name : BLANK 

Submitted by : 

Vial Number : 1 

AcquisitionMeth; DRUGS 
Integrator : RTE 


Abundance TICJrB847B7U 


Abundance TICJrB847B7U 



hme--> ibo' 2,50' 3.b6 150 4.00 ’4.bo ’ 5 . 00 ’ '5.50 6 . 00 ' 6.50 7.00 7.50' ' 8.bo' 8.50' ' 9.0o '9.60 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***NO INTEGRATED PEAKS*** 


684757.D Tue Jun 28 08:09:34 2011 Page 1 


Folk OIG_PRR_050033 

























